se 


| CALLAO 353 BSAS 
TELEFONOS: 
0 l 35(LIBERTAD)4600,4601 


SUCURSAL EN ROSARIO 
RIOJA 1342 


EL CAMPANAZÓ HA SIDO DADO POR 


COCINAS MODERNAS 


Anunciando la llegada 


QUE dEEsPERaBAr: > UANOPEO: 


de la cocina esmaltada 
a gas, digna hermana 
de las famosas cocinas 
económicas " Triángulo** 
La consideramos 
COCINA A GAS PERFECTA” 
| y con justo título | por 
su perfeccionamiento y 
sus mejoras exclusivas 
o ESA es la primera entre 
: z todas, no se parece a 
| Depaoli € Alonso +... «tr. 
Cocinas modernas a FABRICANTES < IMPORTADORES 


gas, carbón, leña etc. del ESTERO 41265. - Bs. A VALE LA PENA QUE Vd. SE 
¡A e s AIRES IMtERESE POR VERLAS O NOS 
: Lo mejor que se importa Unión Telefónica 23, Buen Orden 0600 CONSULTE. 


" 


'eonderial es ¡mus iible 


para techar por 


— Sy duracion ¡limitada 
Aislador del frio y del calor 
No suda en invierno 
Resistente a los humos y ácidos 
No transmite el sonido 
Incombustible 


CHAPAS ACANALADAS 
Y 


AS ln SA 
CEMENTO AMIANTO > 
— SS 
3) 6 Í ELA 
A SUE A NR 
EZ ¿ET ES d y 01? 3 
LA INEA 1 PV 
L , Di ES Ñ $ y y, y NN 
| MINIMA ra A > Y) 
y  N E 
par 


COMPAÑIA COMERCIAL 


Kreglinger Van Peborgh Ltda.(s.A) 


SECCION MATERIALES 
3 - Avenida 2001 al 2005 BUENOS AIRES 
DISTRIBUIDORES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LA REPUBLICA 


CANGALLO 380 UV. T.3 


Or -r"oco> 


PERMITA QUE En EL CATALOGO ROJO 1932-33 


páginas No. 20 y 21, Vd. hallará los datos 


IGGAM 


haga en su frente, lo máximo que puede 
exigir la técnica moderna, y así evitará 
futuras responsabilidades por cuanto 
NO SE MANCHA, ES IMPERMEABLE 
ES RESISTENTE, NO AGRIETA y 
DA BELLEZA, 


PICHINCHA 1245 VICTOR MAGGI 


U.T.23, B. O. 0826 
BUENOS AIRES 


muebles 


decoraciones 


de estilo contemporáneo 


| > artefactos de luz 


acero cromado - inoxidable 


duraluminio 


_joselevich 


Anos. y Cia. 


talleres: 


campichuelo 1231-33 | sarmiento 835 


rquitectura 


Adelántese 


al tiempo 


En el rigor de la canícula 
es un paraiso cualquier lugar 


fresco y amable. 
> 


Transforme su hogar en un paraiso, asegurándose 
lugares sombreados de fresco y bienestar para Vd. 
y para los suyos. Algunos amplios toldos harán 
el milagro y darán a su casa, de añadidura, una 


nota alegre y decorativa. 


--..y recuerde que para todo trabajo del ramo 
Harrods cuenta con el personal más competente y 
con los surtidos más extensos de lonas modernas. 
Harrods confecciona cualquier sistema de toldos, 
y Sus precios son los más conve: 
níentes de la ciudad, 


Solicite presupuesto. Una simple llamada a 31, RETIRO 4901. 
departamento de ALFOMBRAS, y personal experto acudirá a su 
domicilio. 


FLORIDA. 877 - U.T. (31) 1901 RETIRO 


al escribir a los anunciantes sirvase mencionar 
nuestra arquitectura 


ROPIEDADES 


BIEN ADMINISTRADAS 


Nuestra larga práctica, unida a 
¡una organización perfecta y a 
un personal especializado, ase- 


guran a nuestros clientes, eco- 


| nomia, tranquilidad y exactitud 


Desde hace 25 años 


| 

I 

| nos especializamos en la Ad- 
NN 

| 

| 


ministración de Propiedades 


BANCO POPULAR ARGENTINO 


CANGALLO Y FLORIDA - BUENOS AIRES 


MODELO 


de Gabinete Gelsi 


para cuarto de 


baño, con artefac- 


to para iluminación 


indirecta. 


Alto rendimiento de la fuente 
luminosa, Pantalla translúcida, 


de opalina blanca (no deslum_ 
brante). Herrajes terminados al 


cromo. Repisa abierta de opalina. Estantes interiores de cristal pulido; 
provistos de escalerillas. Bisagra enteriza reforzada. Terminado al 
laqué fino inalterable, en el color que se desee. Variedad de modelos 
adaptables a cada estilo de construcción. Construídos, a su pedido, 
en cualquier dimensión y para huecos de cualquier profundidad. Lo 
entregamos colocado en la obra. Producto de una fábrica con 24 
años de dedicación a la industria. 


Exposición: MONTEVIDEO 723 
Unión Telefónica 44, Juncal 5725 


Fábrica: MEDRANO 968 
Unión Telefónica 62 - Mitre 1763 
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"STAYBRITE"” 


EL MATERIAL MODERNO 


ACERO 
SUPER-INOXIDA BJLE 


FRENTES - LETRAS 


- MOLDURAS -. ETC. 


Las aplicaciones de 'STAYBRITE” son infinitas pero debido a su estructura suma- 
mente dura, rogamos a los Señores Arquitectos consulten con nuestros técnicos antes 
de hacer sus diseños, a fin de evitar dificultades en la fabricación. 


STAYB RITE es non-corrosivo e inmanchable, conserva su brillo eter- 
e 


namente y reemplaza con ventaja al bronce cromado. 


STAYBRITE e sido empleado en las siguientes 


obras importantes: 

CASA ESCASANY - Ing. Manuel Escasany - Mol- 
duras y letras. 

CASA TOW - Args. Calvo, Jacobs y Giménez - Mol- 


duras de las vidrieras Rejillas en las bases y 
manijones de las puertas de entrada. 

CASA LUIS COSTANTINI - Ing Luis G. Spandri 
Molduras de vidrieras. 

PAN AMERICAN AIRWAYS LTD. - Letras, mol- 
duras, revestimientos de bases y pilares. 
VALENTIN VIGIL - Molduras, decoraciones y letras 

Zapatería. del León. 
FLORIDA DANCING - Ing.Héctor Migliarini - Puer- 
tas de entrada y decoración. 


GRIMOLDI - Molduras, Letras en seis sucursales y 


cincuenta casas más. 


ALGUNAS DE LAS APLICACIONES DEL ACERO STAYBRITE: 
Rejas para mostradores de Bancos: 


Caños para apoya-pies de bares, etc. 


Molduras para Vidrieras, cuadros, etc.: 


Chapas protectoras, bases de vidrieras, revestimientos de 
paredes. Barandas para cines. 


Letreros y marquesinas luminosas: 


Ganchos y soportes para carnicerías. 
Manijones para puertas de entrada. 


Letras en chapa o a cajón: 
Zócalos de mostradores. Etc., etc., etc. 


Nuestros talleres están equipados con las máquinas especia- 
les para la fabricación de los artículos arriba mencionados 


SOLICITE DETALEES Y PRECINOS A: 


FREDK SAGE € CO. (S. A.) LTD. - 


Corrientes 526 - Buenos Aires 


VITROLITE 


ceci 


' 
: 
d 
i 
¡ 
1 
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EL MATERIAL 
MODERNO 


SU APLICACION EN UN “LIVING ROOM" 


El arquitecto encontrará en este material la 
solución ¡deal fara infinidad de problemas de- 


corativos, sobre todo en cines, bars, halls, salo- 


nes, peluquerías, cuartos de haño,cocinas, etc. 


1. VITROLITE Lavander aplicado 


sobre pared. 


2. VITROLITE Azul aplicado sobre 
pared. 


3. Estufa Eléctrica montada en 
Chapa acero inoxidable. 
4. Espejo cristal blanco 


PILKINGTON en marco acero 


inoxidable. 


5. Espejo cristal PILKINGTON (oro 


claro) en marco acero inoxidable. 
6. Pared pintada al óleo. 


7. Puerta nogal. 
8. Mesa para licores en nogal con 


estante de vidrio PILKINGTON 
2 cms. de espesor y manijas 
acero inoxidable. 

9. Sillón y silla de tubo acero cro- 
mado forrado de pana. 


10. Nichos en pared para bibelots y 


libros, forrados con VITROLITÉ 
Negro con puertas corredizas de 


cristal claro PILKINGTON. 


1. Luz atrás cristal opalina 


PILKINGTON. 


"VITROLITE” es un nuevo tipo de vidrio que se suministra en una gran variedad 
de colores atrayentes y de medidas hasta 2.75 m. de largo por 0.90 m. de ancho. 
Su espesor es de 6 a 7 milímetros y se aplica contra las paredes con un material 


especial “Mastic”. Ambos articulos son de fabricación PILKINGTON BROS. Ltd. 


St. HELENS, INGLATERRA. 


MUCHO MAS BARATO QUE CUALQUIER MARMOL 
Pida precios y diseños de “VITROLITE” colocado a 


FREDK SAGE € CO. (S. A.) LTD. - 


Corrientes 526 - Buenos Aires 


Ñ 
o, 


DE RENTA BLANDENGUES 1951 


Otro importante edificio donde se ha 


optado a tavor del gas por ser el servicio 


MAS RAPIDO 
MAS EFICAZ Y 
MAS ECONOMICO 


Cia. Primitiva de Gas 


ALSINA 1169 
U. T. 37 -Riv. 4760 


ADMINISTRACION DE PROPIEDADES 


E E EA 
BIRABEN Y LACALLE ALONSO araouitecios 
A 


CERRITO 466 
Unión T. 35, Libertad 3162 


Administran la casa 


de renta Blandengues 
1951, Propiedad del | 


Sr. Jaime Campomar 
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nuestra arquitectura 


| 
CASA DE RENTA BLANDENGUES 1951 


Es un verdadero placer. 
cocinar. asar ' 


y hacer 
paslelerias 
Cocinas y 
Calefones 
a gas 
Refrigeradores 
eléctricos. 


con la | | 
NUESPA — 
cocina á gas sistema 


JUNKER S RUH 


Exposición permanente:Corrientes 1659 
Unión Telefónica 37 - RIVADAVIA 2062 


En la obra Blandengues 1951, 
hemos colocado 


38 Cocinas a gas J. € R. 


Po 
rquitectura 


[ 


A CONSTRUCCION DE ESTA 
IMPORTANTE OBRA, QUE SE 
TERMINÓ EN EL PLAZO DE 5 
MESES, HA ESTADO A CARGO 
DE 


JUAN BRESSAN 


CONSTRUCTOR 


TERRADA 4626 - U, T. 50 Devoto 1647 


MORANDI 4 


MARZORATI 


EMPRESA DE YESERIA EN GENERAL 
ESTUCOS, IMITACIÓN PIEDRA 
DECORACIONES 


A 


Todos los trabajos de yeseria 
efectuados en la obra Blan- 
dengues 1951, han estado a 


nuestro cargo. 


MOCORETA 73 
U.T. 60, Caballito 2730 


al escribir a los anunciantas sírvase mencionar 
nuestra arquitectura 


ENRIQUE ORLANDO 


CARPINTERIA DE OBRA 


Los puertas interiores de la obra 
Blandengues 1951 fueron hechas 
por esta casa 


BLANCO ENCALADA 1360 


BUENOS AIRES 


aran Dam 6 OEI PICA FE 

AAA 
MR IE Ga UT y 
OPI AE 


BOVEDILLAS TRUSCON 
Aseguran al arquitecto una obra superior; al 
constructor una obra más rápida; al propietario 
la eliminación de grietas en los cielo rasos. 


EN LA OBRA BLANDENGUES 1951 que se publica en 


este número se han colocado la tirantería liviana y bovedillas 


¿AUS ————— 


MATERIALES 
IAEA 


PARA CONSTRUCCIONES EN GENERAL 
Anexo: ASERRADERO 
HIERROS Y TIRANTES DE ACERO 1 


m Juan A. Preda 


4805 - GARMENDIA - 4811 
Estación PATERNAL - F. C. P. - BUENOS AIRES 
Unión Telefónica 59, Paternal 1055 y 3105 


HA SUMINISTRADO MATERIALES PALA LA OBRA 
BLANDENGUES 1951 


¿AUSCDA 


Al adoptar la Tirantería Liviana 'TRUSCON" 
en este tipo de Bovedilla, se obtiene una mar- 
cada economía en el peso. Además el espacio 
producido por la altura del tirante, sirve de 
perfecta aislación contra el calor, sonido, etc. 


: 


mesta prostegis " A 
TRUSCON . 


CORRIENTES 222 - Piso 11 


TRUSCON STEEL COMPANY Figo 


FABRICANTES 


Escr. LAGUNA 256 
U. T. 67, Floresta 6046 


INSTALACION 
ELECTRICA de la OBRA 
BLANDENGUES 1951 


HA ESTADO A " 
CARGO DE a Industrial 
ve y. Y S. MASÍP 


Obras Elétricas Modernas - Especialidad sobre Cemento Armado 
Instalaciones para Luz, Fuerza motriz, Pararrayos - Aparatos de Señales, 
Avisadores de Incendio - Teléfono - Campanillas - etc. etc. 


al escribir a los anunciantes sírvase mencionar 
nuestra arquitectura 


Suc. ROSARIO: Sarmiento 582 - U.T. 0148, Rosario 


Representantes en las principales ciudades de la Rep. 


G. LINDE 


EMPRESA DE PINTURA EN GENERAL 


Todos los trabajos 
de pintura de la obra 


Blandengues 1951 


fueron efectuados 
por 'esta firma. 


Av. SAN MARTIN 1984 
U. T. 59, Paternal 1717 


in. 
EUGENIO P QUADRIsC* 


GRAN FABRICA DE 


MOSAICOS 


425Gascón 483 


FRENTE AL HOSPITAL ITALIANO 
UT.62 MITRE 0450 

UT.62 MITRE 2722 <1-10 OESTE 

BUENOS AIRES 


A CARGO DE NUESTRA 
CASA HA ESTADO EL 
SUMINISTRO Y COLOCA- 
CION DE MOSAICOS Y 
AZULEJOS EN LA OBRA 


BLANDENGUES 1951 


DURANDO Y MATTEODA 


INGENIEROS CIVILES 


HORMIGON ARMADO 


A CARPINTERIA METALICA Y 
LA HERRERIA ARTISTICA DE LA 
CASA BLANDENGUES 1951, 
ESTUVIERON A CARGO DE: 


ejecutaron el esque- 
leto de cemento ar- 


mado de la obra del 


Museo de Bellas Artes Conrado Albrecht 
HERRERIA DE ARTE Y DE OBRA 


que se publica en este número 


a, ANDRÉS ARGUIBEL 1446 
e U. Telef. 54 - Darwin 2780 
s| OTAMENDI 110 U.T. 60 - Caballito 1663 
t 
Arquitectura 


al escribir a los anunciantes sírvase mencionar 
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A O 


¿CaL-ChHaquí 


Modelo 
SUPER-CELESTIAL 


DANTE MARTIRI 


Fabricante de los Calefones '"CELESTIAL” 


Todos los Calefones a Gas que se han instalado en la 
casa de renta, Blandengues 1951, que se publica en 


este número, han sido suministrados por mi fábrica. 


55.000 Calefones “CELESTIAL” colocados en el pais, 
comprueban la aceptación que por sus excelentes resultados, 
han tenido por parte de profesionales y propietarios 


| * La Compañía Primitiva de Gas ha colocado mas de 18.000 
Calefones CELESTIÁL, los que han rendido un servicio 
completamente satisfactorio según puede comprobarse por 
ei siguiente juicio emitido por su Oficina Técnica: “Los 
Calentadores Super Celestial”.están muy bien construf- 
dos, tienen una válvula excelente y dan un rendimiento 
del 85.7 por ciento. 


Administración y Fábrica: ¿344 - GALLO - 350 


Teléfonos: Salón de exhibición y ventas: 
Gallo, Administ. U. T. 62 - 1503 

Tucumán, Ventas: U. T. 35 - 3672 TUCUMAN 874 
Libertad, Ventas: U. T. 35 - 2476 LIBERTAD 120 


Las obras sanitarias de la casa 
de renta, Blandengues 1951, 
que se publica en este número 


han sido ejecutadas por: 


LA CAL HIDRAULICA PREFERIDA 
POR SUS SOBRESALIENTES CON- 
DICIONES Y EXCLUSIVAS 
CARACTERISTICAS 


OFICINAS CENTRALES: 
LAVALLE 385 - 91 
U, T. 31, RETIRO 2005-6 


SECCION ROSARIO: 
BOULEVARD 27 FEBRERO 1089 
Unión Telefónica 5771 ROSARÍO 


al escribir a los anunciantes sirvase mencionar 


nuestra arquitectura 


OSÉ R. RIBOLDI 


OBRAS SANITARIAS 


ROQUE PEREZ 3040 
U. T. 73- Pampa 3293 


arquitectur 


MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
HIERROS, MADERAS Y 
ARTICULOS SANITARIOS 


HIJOS DE 


Domi Repett 
=== Casa fundada en e) año 1886 
HEMOS SUMINISTRADO LOS PISOS DE PINO DE TEA 
Y ZOCALOS DE LA OBRA BLANDENGUES 1951 


RIO DE JANEIRO 1801 
BUENOS AIRES 


U. T, 62-Mitre 2046 y 2047 
Coop. Telef. 629. Oeste 


PRODUCTS 


Significan 


CALIDAD en 
los TECHADOS 


JOHNS-MANVILLE BOLEY, Ltda. 


ALSINA 743 - Buenos Aires U. T. 37, Riv. 8233-34-35 


HORMIGON 
ARMADO 


Américo De Mic] 


Av. R. Saenz Peña 501 U. T. 33 Av. 7381 


rquitectura 


BERGRANO 778 


MANUEL SALINAS 


YESERIA Y FRENTES 


Esculturas y decoraciones en general 


La casa efectuó los trabajos de yesería del Museo 
Nacional de Bellas Artes, que ilustra este número 


U.T. 38-Mayo 6301 BUENOS AIRES 


JO; 
0d 
MAS BANATO 


Tan bueno como el 
aguarrás vegetal, 
Sangajol posee las 
mismas cualidades 


que aquél, pero es . 


muchísimo más eco- 


MARCA REGISTRADA 


nómico. 


SANGAJOL 


Moderno substituto del aguarrás vegetal 


SHELL - MEX ARGENTINA LTD. 


Sucursales y Agencias en toda la República 


LAMBERTO GRAZIA 


AA 
PINTURAS Y DECORACIONES 


TALCAHUANO 1235 - U. T.41-Plaza 0960 


Los trabajos de pintura y decoración 
del Museo Nacional de Bellas Artes han 
sido efectuados por la casa. 


al escribir a los anunciantes sírvase mencionar 
nuestra arqutectura 


LA MARCA UNIVERSAL PARA 
EL TRANSPORTE VERTICAL 


OMEGA 


- PUERTAS 


(INDUSTRIA ARGENTINA) 


DE CARPINTERIA METALICA 
PARA INTERIORES DE EDIFICIOS 
FABRICADAS EN 
NUESTROS PROPIOS TALLERES 
DE BUENOS AIRES 


LAS 
241 PUERTAS INTERIORES 
DEL 
EDIFICIO COMEGA 
FUERON 
FABRICADAS 
Y 


PROVISTAS 


OTIS 


ELEVATOR COMPANY 


BUENOS AIRES 


MONTEVIDEO ] ROSARIO : CORDOBA 


CEMENTO PORTLAND, 


DY 


ENDURECIMIENTO RAPIDO 
HOST AUN 


CEMENTO PORTLAND | CEMENTO PORTLAND 
“INCOR* 


Estos diagramas muestran 

ai ds El "INCOR” es hasta la fecha, en la Argentina, 

que existe en la composición 5 No 

quimica del cemento fort- x el primero y único cemento poriland de su carac- 
terística aprobado definitivamente de acuerdo a 


land común y la de] cemento 


5 Tristuicaros | 8 TrIsILICATOS E 
4 DISILICATOS | las exigencias del Nuevo Pliego Oficial de Condiciones 


COMPAÑIA ARGENTINA be CEMENTO PORTLAND 


1 DISILICATO EEE 


*k FABRICANTES o: 10s CEMENTOS “«SAN MARTIN >» E «INCOR >? APROBADOS Ak 
RECONQUISTA 46 *x U.T.AV(33)557lAL5576 *x BUENOS AIRES 


f.- E, €. 7 


DIRECTOR: W. HYLTON SCOTT 


nuestra ar 


DONACION | 
ardid 
Arq. R. KARMAN 


- SARMIENTO 643 - BUENOS AIRES 


uitectura 


TARIFA DE SUSCRIPCIÓN 


Por un año 10 pesos 
Por seis meses a 5 
Número suelto... . . . .. 1 ñ 
Exterior POR-UN ARO. e a iZ ió 
Exterior número suelto . . . . . 1.20 


septiembre de 1933 


Esperemos haciendo algo - Editorial 


Museo Nacional de Bellas Artes - Arq. Alejandro 
Bustillo 


Casa de campo en el lago de Scharmiitzelsee - Por 


el Arg. Fritz Glantz, Berlín 
Casa de renta - Arqs. Biraben y Lacalle Alonso 


Algunos interiores franceses modernos - Arq Claude 
Levy, Paris 


Tabú, nueva "boite" porteña 


Un nuevo material para la industria de la construc- 
ción: El vitrolite 


Revista de revistas 


DIRECCIÓN DE LOS COLABORADORES DE ESTE NUMERO 


Alejandro Bustillo - Posadas 1059 
Biraben y Lacalle Alonso - Cerrito 466 
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GRAN EDIFICIO, GRAN HIPOTECA 
Esta es una fotografía del Lincoln Building situado en la calle 42, Nueva York. 


Tiene 53 pisos y contra sus propietarios acaba de presentarse un juicio para el 


cobro de una hipoteca de 16.000.000 de dólares. 


nuestra arquitectura 


AÑO 5 BUENOS AIRES, SEPTIEMBRE de 1933 — Núm. 50 


ESPEREMOS HACIENDO ALGO 


Ya nadie discute la conveniencia aue hay en llegar a establecer un plan 
regulador y de extensión de la ciudad de Buenos Aires; el crecimiento desor- 
denado de la urbe sin un plan previo ha determinado problemas gravísimos, 
que costará mucho tiempo y sumas enormes para corregir parcialmente; 
mantenerse en la indiferencia significaría agravarlos aún, echando sobre el 
futuro de la Capital el peso de una hipoteca de alcances incalculables. 

En todas partes cuando se trata de resolver problemas de esta naturaleza, 
se crea un organismo encargado de recopilar el cúmulo inmenso de datos 
especiales, que no se encuentran compilados en ninguna estadística y esa 
necesidad se ha hecho sentir aún en Estados Unidos, donde hay prolijas esta- 
dísticas sobre toda clase de actividades. 'Es evidente que antes de enunciar 
los remedios se requiere conocer con exactitud la situación. Fácil será com. 
prender la imposibilidad de trazar para Buenos Aires cualquier plan de traba- 
jo, viviendo como vivimos en la más absoluta ignorancia de las cosas que 
nos atañen; bastará para apreciar la situación recordar que las últimas cifras 
globales de sus actividades están contenidas en el censo nacional del año 1914. 
La Municipalidad. de Buenos Aires comprendiendo la importancia de este 
problema, ha creado la Oficina Técnica del Plan de Urbanización a cargo 
del Ina, della Paolera, profesional especializado en cuestiones de urbanismo; 
oficina que tiene a su cargo la compilación de los datos necesarios que han 
de permitir con el tiempo indicar los remedios para los males de nuestro 
tradicional y despreocupado urbanismo criollo. 


En condiciones normales, una oficina de esta naturaleza tarda algunos años 
en realizar debidamente su trabajo; pero creemos que en nuestro caso y 
con los elementos de que actualmente dispone la citada oficina, pese a la 
buena voluntad y competencia de su personal, no podrá desarrollar su labor 
dentro de un plazo prudencial. 


Tomando como ejemplo uno. solo de los problemas que abarca cualquier plan 
de urbanismo integral, el de la vivienda, hay que empezar por saber como 
vive la población; el número de habitaciones por casa; el tamaño de las 
habitaciones y el grado de hacinamiento; la naturaleza y el standard de los 
servicios sanitarios; las condiciones en cuanto a ventilación, aereación y solea- 
miento; la relación entre el salario y el alquiler- etc., etc,, trabajo que por 
sí sólo insume las energías y el tiempo de muchas personas durante años. 
La oficina creada no tiene ni aproximadamente los elementos para poder 
realizar esta labor que es uno solo de los veinte aspectos que ofrece cualquier 
plan de urbanización 

La Oficina Técnica del Plan de Urbanización no podrá hacer otra cosa que 
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NUESTRA ARQUITECTURA 
SEPTIEMBRE 1933 
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NUESTRA ARQUITECTURA 


SEPTIEMBRE 1933 


reunir algunos datos fraqmentarios, cuya publicación servirá para actualizar 
el problema; contribuyendo así a formar la opinión que ha de conducir algún 
día a encarar con la energía que se necesita la solución del problema; es decir 
que con su organización actual apenas puede ser considerada como una ofici- 
na de propaganda, destinada a hacer conocer del vecindario la existencia 
del problema aue urge resolver. , 

Todas las autoridades en la materia están contestes en que el urbanismo 
no es una fuente de gastos sino de economías, ya que cualquier suma inver. 
tida en preparar el futuro, evita la necesidad de gastar sumas cuantiosas 
para reparar los males derivados de nuestros errores de hoy; por eso el 
tiempo que se tarde en dotar a la oficina correspondiente de los medios 
adecuados para estudiar nuestras deficiencias edilicias y proponer la manera 
de rectificarlas mediante un plan de conjunto, lejos de implicar una econo- 
mía, significa permitir que se sigan repitiendo los errores del pasado, que 
después costará sumas enormes reparar en cierta medida. Es, pues, urgen- 
tísimo, que la (Oficina Técnica del Plan de Urbanización sea dotada de mayo- 
res elementos. 

De cualquier manera y aún en el caso de que la Municipalidad se decidiera 
a dar de inmediato a esa oficina los medios de que ahora carece, siempre se 
tardará algunos años, tal vez cinco o seis, quizá más, en reunir los datos 
necesarios para hacer el diagnóstico y proponer el tratamiento; y es el caso 
de decir que mientras tantc se puede ir haciendo algo en beneficio de la 
ciudad de Buenos Aires. 

Es evidente, por ejemplo, aue la Capital carece de las necesarias facultades 
legales. Regida por una ley orgánica anticuada, de cuando era poco menos 
que una aldea grande, la Municipalidad de Buenos Aires carece, por ejemplo, 
de la facultad de expropiación con fines lde utilidad pública; de manera que 
en cada Caso que lo necesita para alguna obra de importancia ha de recurrir 
al Congreso en demanda de una ley especial que la autorice, Precisamente 
en todos los países europeos, se ha reconocido que el problema de la vivien- 
da popular está íntimamente vinculado a la política de la tierra; y fácil es 
comprender que poco puede hacer una comuna cuando la ley misma la 
entrega atada de pies y manos al juego de intereses privados pocas veces 
coincidentes con los colectivos. Se podría, pues, mientras se prepara el plan 
de urbanización, ir preparando los nuevos instrumentos legales que ya le 
hacen mucha falta a esta gran comunidad de más de 2.000.000 de habitantes 
para que pueda resolver los complicados asuntos que son eminentemente 
de orden local. ; 

Otra cosa que podría hacerse mientras tanto, es impedir por un reglamento 
provisorio que se continúe con el infame sistema actual de loteos. ¿Cómo 
es posible que se autorice a urbanizar zonas bajas, inundables e insalubres? 
¿Cómo es posible que cualquier especulador desaprensivo pueda sustraer a las 
zonas rurales extensiones de tierras que se lotean, en parte, con los malos 
lotes profundos y angostos, quedando. por millares los baldíos, convertidos 
en objetos de especulación que soportan los intereses del caso y que van 
preparando el encarecimiento artificial de la tierra y la desgracia de los 
futuros vecinos? 

No será difícil encontrar dentro de las facultades de la Comuna, la redacción 
de un estatuto que impida o limite la consumación de esta verdadera enormi.- 
dad económica y social. 

Demos, pues, a la Oficina Técnica del Plan de Urbanización, los medios para 
que pueda cumplir con su cometido, pues actualmente no puede hacerlo; pre- 
paremos los instrumentos legales de que carece la Municipalidad y que le 
hacen mucha falta para poder resolver sus problemas; y evitemos que los 
fundadores de Villa Cualquier Cosa, se enriquezcan a costa de la desgracia 
y la salud de millares de habitantes; con eso ya bastaría para que en el 
futuro no hos digan aque mientras preparábamos el remedio eficaz del plan 
de urbanismo definitivo, dejamos morir al enfermo cruzados flemáticamente 


de brazos. 
W. HYLTON SCOTT. 
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Nuevo local del Museo Nacional de Bellas Artes, en el antiguo edi- 

ficio de las Aguas Corrientes situado en la Recoleta. Las modificaciones 

indispensables han sido realizadas con excelente criterio y medios muy 
limitados, de acuerdo a planos del arquitecto Alejandro Bustillo. 
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SALA DE PINTURA 
Arg. ALEJANDRO BUSTILLO 
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Casa de Campo en el Lago de Scharmiitzelsee 


Por el Arq. Fritz- Glantz, Berlin 


El problema que se presentaba al arquitecto era de 
crear el hogar para una familia de tres o cuatro perso- 
nas, suprimiendo absolutamente ambientes que no se 
usan y muebles innecesarios. El terreno disponible está 
situado a orillas del lago, pero separado de éste por 
la arboleda y la carretera, de manera que la parte de 
la entrada da al mismo tiempo al lago y a la calle. 


Puede afirmarse que raras veces se ve en una casa 
de campo una posición tan ventajosa, una distribución 
tan acertada de los ambientes y una composición deco- 
rativa tan armoniosa como la de la casa que nos ocupa. 
Desde el comedor-living, que ocupa todo el ancho de la 
construcción, se disfruta de la vista del lago y de la 
arboleda que se levanta en el terreno de suave pendien- 
te hacia el agua. La parte hacia el lago da al sudoeste. 
Los primeros rayos del sol entran en los dormitorios de 
arriba, el gran living de la planta baja y la terraza; allí 
da el sol hasta las dos de la tarde. 


La planta baja se compone de vestíbulo, toilette, hall 
con guardarropa, cocina y un gran living.comedor; a 


este último se llega desde la terraza que lo precede 
por dos grandes puertas de vidrios, una que lleva a la 
mesa y la otra al eje de la chimenea; de esta manera 
queda libre de molestias un amplio lugar destinado a 
descanso. Este rincón con sillones que queda como 
encuadrado por la gran ventana de ángulo ubicada en 
la esquina que mira al este, permite una vista tanto 
sobre la sala misma, como también por encima de la 
terraza del jardín hasta el lago. Sobre la pared larga 
del living y en correspondencia con el eje de una de 
las puertas de la terraza, hay una chimenea para calen. 
tar la sala en las noches frescas de media estación. 
En el rincón comedor una de las paredes está casi total- 
mente ocupada por una gran ventana que mira al rose- 
dal debajo de la cual ha encontrado ubicación el trin- 
chante. En la pared que comunica el comedor con la 
cocina hay, del lado del comedor, un armario para vaji- 
lla, que puede cubrirse con una cortina de enrollar; del 
lado de la cocina hay un ropero embutido de igual 
ancho, con ventanilla para pasar la comida. La cortina 
de enrollar se cierra desde el comedor, 


» 47 


NUESTRA ARQUITECTURA 
SEPTIEMBRE 1933 


Delante del living se ha ubicado una terraza elevada 
de dos escalones de altura y de un ancho de 3.30. A 
continuación hay una terraza de césped. En el primer 
piso del dormitorio principal y el de niños reciben el 
primer sol de la mañana; hacia atrás están ubicados 
el dormitorio de huéspedes, un cuartito, cuarto de baño 
y la caja de la escalera. Delante de los dos dormitorios 
corre un balcón que además de servir para sus fines 
propios, cubre una parte de la terraza, de modo que 
también cuando llueve pueden quedar abiertas las dos 
puertas del living-room. En los dormitorios hay roperos 


Arq. Fritz Glantz, Berlín. 
PLANTA BAJA 


48 * 


NUESTRA ARQUITECTURA 
SEPTIEMBRE 1933 


Primer piso; 1 Corredor, 2 Baño, 3 Dormitorio, 
4 Dormitorio de niños, 5 Cuarto, 
6 Cuarto huéspedes, 7 Balcon. 


Vivienda en el lago Scharmútzelsee 


embutidos que llegan hasta el cieloraso. Los pisos de 
la cocina, baño, entrada y hall son de mosaicos; las 
paredes del hall han sido tratadas a la cera, Las partes 
de metal son cromadas. 


Podría presumirse que la casa pequeña para una familia 
tiene ya fijado su tipo por la infinidad de veces que 
se ha ejecutado; pero la solución que ofrece la casa del 
Arq. Glanz-que ilustramos, enseña cuantas inesparadas 
soluciones pueden encontrarse a este problema siempre 
nuevo. 


Planta baja: 1 Entrada, 2 Toilette, 3 Pasadizo, 
4 Living, 5 Comedor, 6 Cocina, 
7. Garage, 8 Terraza. 


PRIMER PISO 


Arq. Fritz Glantz, Berlin - Vivienda en el lago Scharmitzelsee - Arriba: Ventana de esquina del living 


room - Abajo: Fachada posterior. 


Arq. Fritz Glantz, Berlin - Vivienda en el lago Scharmitzelsee - Arriba: Entrada y garage - Abajo: Escalera y 


corredor. 
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Arq. Fritz Glantz, Berlin - Vivienda en el lago Scharmútzelsee - Arriba. Gran living room con rincón 
comedor a la izquierda - Abajo: Rincón comedor con aparador de fresno con cierre a cortina y ven- 
tanilla de comunicación con la cocina. 


Arq. Fritz Glantz, Berlin - Vivienda en el lago Scharmiitzelsee - Arriba: Gran sala común - Abajo : 


Chimenea en ladrillos holandeses y travertino. 


Arq. Fritz Glantz, Berlin - Vivienda en el lago Scharmitzelsee - Arriba: Dormitorio de los mayores 


Abajo: Cocina. 


, 
] 
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Casa de renta construida en la calle Blandengues No. 1951 


Propiedad del señor Jaime Campomar 


Arqs Biraben y Lacalle Alonso 


La solución del problema de la vivienda de carácter 
modesto, no ha merecido hasta el presente la especial 
atención del capitalista, más bien inclinado a satisfacer 
las necesidades de las clases pudientes o de aquellas, 
que sin serlo, no se encuentran ante el dilema angus- 
tioso si se quiere, de habitar una vivienda confortable, 
que se ajuste a los recursos limitados por las exigen- 
cias de la vida, cada vez más duras. 


No obstante, hay quienes comienzan a preocuparse seria. 
mente de ese problema, que viene además, precedido 
por un hondo sentir popular que admite y reclama la 
necesidad de dar a todos los seres una vivienda digna, 
como base para la formación de la familia. 


El señor Jaime Campomar, interpretando esa necesidad 
a que hacemos referencia y decidido partidario del al- 
quiler módico, que le asegure una renta de difícil va. 
riación, nos encomendó la tarea de concebir un edificio 
inpirado en esos propósitos, Hemos desarrollado nuestro 
plan de conjunto, agrupando una serie de pequeñas ca- 
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sas independientes, distribuidas en dos plantas sobre 
un amplio jardín, garantía de abundante aire y luz, 
factores primordiales para hacer de toda casa un lugar 
sano y alegre. 


En la planta baja, sobre la calle, se distribuyen varios 
locales para negocio, correspondiendo al centro de la 
composición, la amplia entrada a las casas interiores, 
Formando parte de este mismo cuerpo, en la planta alta, 
se han distribuido varias casas, con acceso desde el 
interior, unas, y directamente desde la calle, otras. 
Las casas tipo, edificadas sobre el jardín interior, se 
componen de un pórtico a cubierto, de un vestíbulo, de 
una sala familiar, de dos habitaciones, de un baño com- 
pletamente instalado con su servicio de agua caliente 
y una cocina perfectamente equipada. Un patio interior 
en las de la planta baja o una galería en las de la planta 
alta, con sus correspondientes piletas de lavar, completan 
las comodidades de cada casa. 


Casas modestas, sobriamente terminadas, con el mínimo 


da corro) 
AS 
VES” LIVING - 
ROOM [año oc 
o EN LIVING. [Año 
'VEST — 
DORMT* ER E 
DORMT" pad rl 


¡VEST Emsa 
ROOM 


LIVING: [BAÑO 


ROOM 
[ba "el 
DORMTADORMT* pj 


EST da 


DORMT] DORMT* 


JARDIN 


ROOM [BAÑO 2 A 


LIVIN, BAÑO 


E od = 
DORMT] DORMT* Pp 


PLANTA BAJA 


PLANTA ALTA 


Casa de renta, propiedad del Sr. Jaime Campomar 
DETALLE DE LA ENTRADA 
Args. Biraben y Lacalle Alonso 
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VISTA DE CONJUNTO Foto Baldisserotto 
: 4.50 y Í 39 
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CASA TIPO (Planta alta) ] 
Casa de renta propiedad del Sr. Jaime Campomar CASA TIPO (Planta baja) 


Arqs. Biraben y Lacalle Alonso 
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Casa de renta propiedad del Sr. Jaime Campomar DETALLE DE LOS PORTICOS DE 
Aras. Biraben y Lacalle Alonso ACCESO A LAS CASAS ALTAS 
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VISTA INTERIOR 


[OMT zi 


Casa de renta' propiedad del Sri Jaime Campomar CROQUIS DEL CONJUNTO DE LA 
Arqs. Biraben y Lacalle Alonso FACHADA EXTERIOR 
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de confort a que todos debieran tener derecho y que 
nos hacen olvidar la antipática comunidad del tipo de 
casas a que estamos acostumbrados a conocer, den- 
tro de esa categoría de vivienda. 


Hemos dado a esta construcción, las formas de lo que 
se ha convenido en llamar Arquitectura Funcional o 
Moderna. Sus líneas simples, que acusan salientes y 
planos que nacen como consecuencia inmediata de la 
construcción en sí, responden a las necesidades mismas 
de la función a que están destinados los diferentes ele. 
mentos de la composición, como ser terrazas y pórti- 
cos, aleros protectores, etc. Todo fluye sin amanera- 
mientos impuestos a capricho, sello característico de 
esta nueva orientación en la arquitectura, honesta por 
excelencia. 


Tendencia que nace inspirada en un doble propósito: 
el de unir. las más fundamentales necesidades de or- 
den espiritual que requiere la vida del hogar, a las 
elementales exigencias de la vida simple y fuerte. 
Nueva tendencia que sanamente inspirada, parece ir 
en busca de la Belleza por el camino de la Verdad. 


Casa de renta propiedad del Sr. Jaime Campomar 


Arriba: Detalle de la entrada a las casas 


Abajo: Croquis del corte de las cásas 
Arqs. Biraben y Lacalle Alonso 
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Algunos Interiores Franceses Modernos 
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Arq. CLAUDE LEVY, PARIS 


(Arriba). - Gran living-room con 
pequeño fumoir (a la izquierda) 
y rincón del comedor (al fondo). 
Mobiliario en madera de curbaril 
barnizada. Armonía: beige, cas- 
taño y azul (bleu roi). Asientos 
en cuero y terciopelo castaño. 
Gran alfombra castaña, alfom- 
brillas tejidas a mano en beige, 
castaño y azul. La separación 
entre la parte living-room y la 
parte'comedor está marcada por 
un mueble de combinación (bi- 
blioteca, discoteca y aparador) 
y puede hacerse enteramente 
por medio de las cortinas cosi- 
das con cuero de chancho na- 
tural. 


(Abajo). - La parte comedor vis- 
ta desde el living-room. Paredes 
y techo pintados en beige pá- 
lido. Mobiliario y carpintería en 
curbaril. Sillas recubiertas de 
cuero castaño. Cortina de cuero 
de chancho natural, agugereadas 
y unidas. 


ARO. CLAUDE LEVY, PARIS 


(Arriba). - Detalle del living-room. El pa- 
nel que sirve de fondo a la máscara ne- 
gra está pintada en bleu roi. Sobre la 
biblioteca, prolongada por la chimenea, un 
espejo y un applique en metal y vidrio 
azul. Mesita con tablillas móviles y so- 
portes en metal cromado. Sillón en felpa 
castaña. 


(Abajo). - Detalle del living-room. El mue- 
ble de combinación se prolonga en un trin= 
chante que comunica por un pasa platos 
con la cocina. 
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ARO. CLAUDE LEVY, PARIS 


(Arriba). - Dormitorio y gabinete de 
trabajo. Muros y techos gris pálido: 
Mobiliario en sicomoro y plátano 
japonés. Chimenea en mosaico de 
vidrio negro. Divan y sillones re- 
cubiertos de gruesa tela azul mari- 
no, con ribetes de cuero blanco. 
Gran alfombra gris oscuro, alfom- 
brillas en gris, azul y amarillo limón. 
(Abajo). - Dormitorio y gabinete de 
trabajo. Muro del fondo blanco. El 
mueble del rincón a la izquierda, 
pintado a la laca en azul y gris. 
Las cortinas y el cubre cama son 
en gruesa tela azul, los almohadones 
ribeteados en cuero blanco. Sobre 
la cama hay una pequeña luminaria 
compuesta de tubos de vidrios azules, 


ARO. CLAUDE LEVY, PARIS 


Vista del pequeño fumoir: Paredes y techo pintados bleu roi. Corti- 
nas de cuero de chancho natural. Banco tapizado de felpa castaña. 


Mesa de tablillas móviles en metal cromado y curbaril. 
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ARO. CLAUDE LEVY, PARIS 


Librería "Denise Verte”, Paris. - Fachada en mármol verde oscuro y metal cromado; 
sobre las vidrieras una ancha faja de vidrio esmerilado (luminoso). El rótulo en metal 
mate. Interior de las vitrinas en caoba. En el interior los muros y el techo son beige 
claros. Carpintería y mobiliario en caoba. Alfombra beige. 
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(Arriba) El frente de Tabú. Revoque 
liso'rá dos colores. Barras y letras cro- 
madas. Puertas y ventanas al duco 
azul y gris. 


(Abajo) En primer término la orquesta. 
El piano alzul y cromado armoniza con 
el resto de los muebles y atriles. El 
fondo representa un cielo estrellado 
visto desde la borda de un barco. La 
pista de baile está iluminada por una 
caja circular luminosa cubierta por un 
vidrio opaco con anillos concéntricos 
de espejos. 
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(Arriba) En esta vista pueden apreciarse 
los notables efectos que se han conseguido 
combinando artísticamente sencillos elemen- 
tos decorativos. En primer término a la 
izquierda, en una ventana circular, una 
planta hecha con planchuela y alambre de 
duraluminio. Dos barrotes cromados com- 
pletan el conjunto. En el muro del fondo 
una amazona ha tirado una flecha y derri- 
bado un ave, mientras su cabalgadura 
traspone una laguna de espejo. Los con- 
tornos de las figuras, de planchuela y 
alambre de duraluminio y soga de caña- 
mo, completados hábilmente por el pincel 
de Mirabelli. Muebles de ¿cero cromado 
y duco azul de Joselevich Hnos. y Cía. 


(Abajo) El salón del: bar. 


TA Bu NE. va BA TAE AENA PIAR ENA 


(Arriba) En esta decoración mural puede 
apreciarse el inmenso partido que se ha 
obtenido con recursos sencillísimos. Los 
contornos están formados por planchuelas 
de duraluminio -embútidas de canto en el 
muro, cordones de cáñamo y alambres; las 
figuras, trazadas por el hábil pincel de Mi- 
rabelli son de una originalidad y un gusto 
notables. Muebles de acero cromados de 
Joselevich Hnos y Cía. 


(Abajo) El bar con su mostrador de roble 
y tapa de opalina negra, taburetes de 
acero cromado y asientos de madera al 
duco azul. La estantería para las botellas 
tiene el armazón circular de acero croma- 
do, con. una media luna ¡iluminando el 
mundo con luz: azul de neon. Las botellas 
descansan sobre estantes de opalina ne- 
gra. El muro de paramento blanco, deco- 
rado por Mirabelli con planchuela de du- 
raluminio, formando figuras que se com- 
pletan con las pinceladas del artista. 
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PA BAN UE MAA MOISES BO R TENA 


La estufa tiene un decorado de lineas sencillísimas. Sobre el hogar unos motivos 

pintados, limitados por un lado por planchuelas de duraluminio embutidas de 

canto en el muro. Dos artefactos en forma de triple antorcha a ambos lados. 

Cortinados de hule y muebles de acero cromado y madera al duco azul. Paredes 
blancas y cieloraso azul iluminado con tubos de neon. 
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TAB. CU EVA -BOITE" PORTEÑA 


Otra vista del mostrador del bar 
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TA Brils AEIMA SERA TEA ALO TES 


Vista del salón del fondo 
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NUEVO MATERIAL PARA LA: INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
EL VITROLITE 


La tendencia netamentz definida en la arquitectura mo- 
derna de usar cada vez más el vidrio, ha encontrado eco 
entre los industriales que han respondido a este reque- 
rimiento produciendo nuevas clases de vidrio adecuados 
para sus nuevos usos y aplicaciones. : 
Una de las últimas producciones de esta clase es el 
Vitrolite, — 'Este nuevo vidrio es lo más perfecto en su 
tipo y representa sin duda alguna una gran mejora 
sobre tentativas anteriores realizadas por los industria: 
les para fabricar un material coloreado apropiado para 
revestimiento de paredes, etc, 

Hemos visto muestras de Vitrolite y nos ha llamado 
poderosamente la atención su suave superficie pulida 
y la gran variedad de colores artísticos en que se puede 
conseguir. Además del blanco y del negro, la escala 
contiene 14 colores distintos. Pana 


Se trata de un vidrio de superficie natural, no trans. 
parente, no poroso, de unos 0,007 de espesor, con el 
dorso acanalado para asegurar mayor adhesividad y que 
puede trabajarse con la misma facilidad que el mejor 
cristal, Los colores son fijos y la superficie es inman. 
chable, condiciones de gran importancia, pues esto evita 
la necesidad de pintar las paredes periódicamente. 


REVISTA DE 


THE ARCHITECTURAL FORUM. — (Estados Unidos). 


Agosto 1933. — Pinturas murales en un edificio público 
de Columbus, Ohio, — Diez años de modernismo, artícu- 
lo bastante confuso de P. P. Cret. — ¡Laboratorio de 


Productos Forestales en Madison, proyecto de Holabrid 
y Root, edifico. de cinco pisos con planta. en U que 
puede describirse como un ejemplo de proyecto de mesas 
horizontales combinadas con un definido movimiento 
vertical. — El Hogar de Hijos de Marineros y Solda- 
dos en Normal, G. H. Hammond, Ara., se compone de 
ocho cottages, todos con la misma planta, cada uno de 
los cuales alberga 15 niños y una directora o ama de 
llaves. — Residencia de ¡R. S. Young, Baumann y Bau- 
mann, ¡Arqs., en tipo colonial americano. — ¿[El nuevo 
edificio bancario del First National Bank, en estilo 


El Vitrolite puede emplearse con confianza tanto en las 
paredes. exteriores como interiores, aunque entenidemos 
que los fabricantes no aconsejan el de color negro para 
paredes exteriores pues con el material de este color 
se corre el riesgo de cuarteaduras cuando está expuesto 
a los rayos del sol. 


Como el Vitrolite viene en grandes planchas, puede cor- 
tarse en trozos grandes o pequeños según las :|necesi- 
dades del caso; en cuanto: a su precio, por la informa- 
ción que tenemos lo consideramos un material econó- 
mico. 


Juntamente con su producción, ha debido estudiarse el 
método más práctico de colocación y con este objeto 
se han llevado a cabo laboriosos experimentos hasta lle. 
gar a producir un cemento que llenara a la perfección 
las exigencias de una colocación dúradera. ¡Este cemento 
puede adauirirse de los vendedores del Vitrolite y se 
recomienda su uso al colocar este nuevo vidrio en las 
paredes. 


Creemos, en resumidas cuentas, que los profesionales 
darán la bienvenida al Vitrolite debido a su adaptabili. 
dad para diversos usos en muchas clases de construcción. 


REV ESTAS 


neogriego, por Walker. y Gillette, ¡Arqs. — [Revista de 
obras presentadas a la Exposición Trienal de Milán. — 
Residencia modernizada por H,. Stevenson. —: La sección 


habitual Dinero: para construcción, etc. 


LA CASA ECONOMICA. — (Argentina). 


Editada por el Ing.. Andrés Devoto Moreno y el Arq, Luis 


Laverdet, ha aparecido esta revista trimestral cuyos 
propósitos, enunciados en el primer número, son “mejo- 
rar y desarrollar la habitación económica, procurando 
elevar su nivel por una actividad constructiva moderna”. 
Contiene: Un proyecto de casa obrera de dos habita. 
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ciones, cocina y baño. Un proyecto variante del ante. 
rior. — (Otro de casa para un empleado modesto. — Un 
cuarto proyecto para la zona suburbana, en terreno más 
amplio. — [El que sigue es de una casa tipo petit hotel 
de dos plantas. — Finalmente hay una nota sobre las 
viviendas baratas levantadas últimamente por la Muni- 
cipalidad de Viena. 


L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUl, — (Francia). 


Junio 1933. — Número dedicado principalmente a la ar- 
quitectura en Checoeslovaquia. — Introducción, por el 
ministro de Checoeslovaquia en París. — Arquitectura 
checoeslovaca, por J. Sokol (Escuela en Brno, de 
los Arqs. Fuchs y Polasek, Museo de Hradeck-Kralove).— 
Arquitectos de Praga. — Caja de Seguros de Praga, 
Arqs. Havliceck y Honzik. — Movilidad, es un artículo 
del Aq. Honzik, que menciona esa cualidad como el 
carácter dominante de la civilización contemporánea. — 
Inmueble de la Sociedad Eléctrica de Praga, ¡Arqs, Bens 
y Kriz (edificio absolutamente funcional). — Praga, su 
pasado y su presente, artículo de Jean Sokol. — La 
pensión familiar Arosa del Arq. Hannauer ya publicada 
en varias revistas europeas. — 'El plan de Praga por 
Max Urban. — ¡La casa de los Sokols en Hostivar, Arq. 
Machon. — Palacio de la feria en Praga, Aras. Tyl y 
Fuchs. — ¡Los almacenes Bata en Praga, Arq. Kysela, — 
Casa Habitación en Prada, Arq. Linhart. — Vestíbulo 
del teatro Burian en Praga, Riha, Arq. — Arquitectos 
de Brno. — La construcción de los crematorios por E. 
Wiesner. — Los Baños de Brno, Fuchs Arq. — El Pro. 
blema de la Habitación Mínima, artículo muy intere. 
sante de Karel Teige, en aue historia los diversos 
esfuerzos y movimientos realizados en Checoeslovaquia 
para resolver el problema de la habitación para la pobla- 


ción menos favorecida por la fortuna, — Arquitectos de 
Bratislava: Algunas obras de Silinger, Zebor, etc. — Y 
finalmente una nota en forma de conclusión. 

Casas de renta en París, Aros. [RRutté y Sirvin. — La 


Ciudad jardín de Chatenay-Malabry: realizada por la 
Oficina de la Habitación del Departamento del Sena, 
tiene de interesante que aquella ha evolucionado empe- 
zando por levantar en otras zonas habitaciones aisladas, 
después agrupadas hasta llegar a esta realización de 
Chatenay-Malabry que se desarrolla en tres pisos con 
un rascacielo central de 9 pisos en pleno campo. — Gru- 
pos de Casas Baratas (de los FF. CC. en Nanterre, Arq. 
Pacon; en Houilles, Arq. Pacon; d'Orgemont, del mismo 


arquitecto). — Urbanismo en Siria. — El Urbanismo en 
el Extranjero (plan de Verona). — El Salón de la U, A. 
M. — Notas varias, Argos etc. 

E 
BUILDING. — (Inglaterra). 
Agosto 1933, — Unidad, artículo sobre la profesión arqui- 
tectónica. — Tópicos del mes. — Los nuevos puentes 
sobre el Támesis. — Monumento masónico conmemo- 
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rativo dde la paz. — La iglesia de St, Saviour. — El Nue- 
vo hospital Freemason. — Algunos edificios nuevos y 
Notas Varias. 


MODERNE BAUFORMEN (Alemania). 


Agosto 1933. — ¡Exposición Trienal de Milán, mostrando 
la obra de los arquitectos italianos modernos: pequeña 
casa habitación de montaña, por varios arquitectos pia. 
monteses;/ Casa de Vacaciones de un artista; Casa de 
la Prensa; Casa habitación edificada por el Instituto 
para la Habitación Popular; Casa de renta; Casa de 
vacaciones en materiales nuevos; Villa sobre el mar, — 
Casa de Campo de un sabio. — Casa para los Apeninos. 
— Casa de campo de un pintor. — Casa de un aviador, 
con garage y hangar para el avión que puede aterrizar 
directamente delante de la casa. — Casa adecuada para 
las colonias italianas. — ¡Los nuevos vapores del Lloyd 
Triestino: Victoria, Orania, Neptunia con una serie 
de fotografías de las decoraciones. — A continuación 
una serie de obras de la arauitectura moderna italiana: 
el Forum Mussolini en 'Roma, Arq. del Debbio; el stadio 
Giovanni Berta en Florencia con sitio para 32,000 per- 
sonas (5.000 bajo techo), Arq. Pier Luigi Nervi; stadium 
Mussolini en Turín, Bianchini, Fagnoni, Ortensi, Argqs.; 
Exposición retrospectiva de la revolución fascista, Libera 
y de Renzi, Arqs.; Alojamientos obreros en Milán, Arq. 
Mazzocchi; Casa de renta en Turín, ¡Arqs. Pasanti y 
Perona; organización de un terreno de ski en los Alpes, 
cerca de Turín. — Finalmente el hotel “Latitude 43” 
de Pingusson, erigido en Saint Tropez (Francia), etc. 


EL ARQUITECTO CONSTRUCTOR (Argentina). 
Agosto 1933. — Notas del momento; Suiza y la arquitec- 
tura estética; La enseñanza industrial; Luminicultura 
en rascacielos americanos; 'Las grietas en revoques y 
revestimientos; Casa de renta; Nociones para construc- 
tores, por el Ing. S. Goldenhorn; Separadores enfriado- 
res de grasa; pequeña casa moderna, Cordeiro de Aze- 
redo, Arq.; Casa para renta (proyecto) y algunas notas 
varias. 


EDILIZIA MODERNA (ltalia). 

Mayo 1933. — El problema económico de la casa moder. 
na, por el Ing. C. Albertini, interesante artículo en que 
se señalan las ventajas económicas que se derivan de 
un cuidadoso estudio de- la planta; Copisteria del arqui- 
tecto [Montalcini en Turín; Casa de oficinas en Berlín 
Arq. Rotschild; Cómo se construye un modelo de cartón; 
Moderna' arquitectura naval; Pavimentos de goma; un 
negocio de modas; aislamiento acústico de las vigas en 
cemento armado; Economía en la construcción; algunas 
notas varias, etc. 


LISTA DE PUBLICACIONES 
DE FABRICANTES E IMPORTADORES 


Deseando que esta lista resulte lo más útil posible a 


los gremíos de la cons- 


trucción, se invita a los industriales y comerciantes a mandar sus impresos 
para que fíguren en ella, lo que no les costará nada, 


Los lectores pueden pedirnos los prospectos que figuran en esta lista o dirigirse 
directamente a los fabricantes, en cuyo caso les rogamos mencionen nuestra revista. 


NOTA: Los prospectos que se mencionan en este número por primera vez, van en bastardilla. 


ACERO PARA CONSTRUCCIONES (Productos de).— 


“Ten-Test, la tabla aisladora que difiere de las demás” 
describe este material definido como “'preparado para 


General Electric S. A. — Victoria 618, la claión = a o cone el calor, el frío y el 
“Edificios Milliken”. — ¡ de 21, 28 rl- sonido”. — 8 páginas de 9 x 16. 

biendo. pta edificios BR ceda pde Cr “Ten-test” para el aislamiento de techos; datos y es- 

y z pecificaciones. Explica la forma de instalación con dia- 

The Armco International Corporation. — Av. de Mayo 760. gramas y especificaciones. — 4 páginas de 21.5 x 29 


“La era del hierro puro”. Revista de conservación in- 

dustrial. Aparece cada trimestre (en inglés). 

“Armco y sus productos y servicios'?. 32 páginas de 

21.5 x 28. 

“Hierro y los 9 pequeños demonios de la corrosión” — 

12 páginas de 15 x 23. 

“Construcciones de acero Standard”. — 47 pág. de 

19,5 x 27, déscribe construcciones de acero Standard 

(galpones, tinglados, etc.) y sus ventajas (en -inglés). 

“Hierro galvanizado para techos y desagiies de techos". 

— 55 páginas de 21 x 283, con detalles completos y es- 
pecificaciones. 

“Productos de hierro Armco resistentes a la oxidación”. 

— 6 páginas de 8 x 16. 

“Porqué el hierro puro galvanizado dura tanto”, — 

15 páginas de 8 x 16. 

“Sobre la necesidad de usar hierro comercialmente 

puro en construcciones industriales”. — 4 páginas de 


(en inglés). 
“Ten-Test, cubierta exterior que aisla; datos y especi- 
ficaciones”, 4 páginas de 22.5 x 29 (en inglés). 
“Tent-Test, tablas aislantes para construcciones; espe- 
cificaciones y detalles para sus aplicaciones usuales”. 
16 páginas de 22 x 28. 

Ingouville y Cía. — Chacabuco 275. — 
“Maftex”. — 4 páginas de 8,5 x 15,5 sobre este mate- 
rial, definido como “lámina aisladora para techos”. 


Johns Manville Boley Ltda. — Alsina 743. 


*“Asbestocel”, — Prospecto de 4 páginas, de 14,5 x 22,5 
especialmente con detalles de aislación de cañerías. 
Madera aislante. Folleto de 4 páginas de 15,5 x 23,5. 
Contiene descripción, Usos, Medidas y Colocación. 


Kreglinger y Van Peborgh Ltda. (S. A.). — Cangallo 380. 
“Economías efectivas en las construcciones modernas 


21,5 x 28. mediante una aislación eficaz”. — Folleto dedicado a 
“Chapas de hierro puro para un largo servicio”. — 20 los profesionales en que se habla del Celotex, de sus 
páginas de 21 x 283 (en inglés), cualidades y de sus aplicaciones. — 12 pág. de 15 x 14. 
“Manual del hierro galvanizado para cornisas, mar- “Madera aislante Celotex”. — Catálogo ilustrado de 24 
quesinas y claraboyas”. — 60 páginas de 21,5 x 28, páginas con instrucciones para su aplicación. cl 
conteniendo numerosas ilustraciones con detalles cons- Folleto Fl. — “Frogresos y mejoras en las haciendas”. 
tructivos (en inglés). Aumente sus ganancias con Celotex. 
“La economía del hierro en la industria”. — 12 págl- Folleto BA.1 — “Aislamiento del sonido con Celotex”. 
nas de 21,5 x 28 (en inglés). Folleto BA.3 — “Informaciones elementales sobre acús- 
“El hierro Armco en el techo y paredes”. — 12 págl- tica”. 
nas de 21,5 x 28. Hay planos y especificaciones. Folleto BA.9 — “Reducción de ruidos en locales concu- 
rridos”. 

AGUA CORRIENTE Folleto BA. 17 iS pes. de Celotez en la industria de 
5 5 a la radio, salas de broadcasting, etc.””. 

Cía; WestHNgHoUss Electric. — Avda. de Mayo 1035. Folleto BA.16 — “Construcción de canchas de golf mi- 
Agua corriente”. Describe la planta eléctrica Westinghouse niatura con Celotex”. 
para el suministro de agua corriente. 1 hoja suelta plegada, Folleto BA.15 — “Celotex Lath”. Una base para revo- 
34 x 26. > e y y E que de yeso infinitamente superior. 
“Usted necesita luz eléctrica y agua corriente”. 1 hoja suelta Circular BA.14 — “Petición de análisis acústico”. 
plegada, 31 x 20. Folleto 001 — “Las ventajas que reunen las construc- 

ciones más adecuadas para chiqueros”. 
AISLANTES.— Folleto 002 — “Construcciones de Celotex para la in- 
. dustria lechera”. 

Evans Thornton y Cía. — Defensa 465 Folleto 003 — “Los buenos corrales permiten mayores 
“"Den-test, tablas de fibra de madera aislantes del ca- beneficios sobre las aves”. 
lor y el frío'””. — 4 páginas de 21. x 28 (en inglés). Folleto general. — “El hogar y el confort”. 


LA TECNICA INDUSTRIAL 


Ing. J. Bohoslavsky 
Unico representante de la HERMAN NELSON CORPORATION 


Radiadores de aluminio INVISIBLES, para ins- 
talaciones de Calefacción Central - Livianos - De 
espesor de 9 cm., embutibles en tabiques - No 
ocupa espacio en las habitaciones - Cada radia- 
dor viene provisto con su correspondiente tapa. 


Bolivar 360 


U. T. 37 Rivad. 7298 
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(Se ofrecen también varios otros folletos de carácter 
técnico, en inglés, sobre coeficiente de transmisión de 
diversos materiales de construcción, aislamiento de te- 
chos para economía de calefacción, prevenir condensa- 
ciones y reducción del paso del calor en Verano, correc- 
ción de defectos de acústica en cines sonoros, teatros 
etc. Amortiguamiento del ruido en hospitales, etc., etc. 
Shell-Mex Argentina Ltd. — Bmé., Mitre 430. 

“Flintkote” Bitúmen Puro, emulsionado en agua, apli- 
cable en frío contra la humedad, áridos, álcalis y agen- 
tes atmosféricos, de duración ilimitada. Un volante de 
22 x 12 ctms. con dos dobleces. 

“La Emulsión de Asfalto Flintkote aplicable en frío”. 
Instrucciones sobre su aplicación en la construcción 
moderna. Un folleto formato 24 x 24 ctms. de 12 pági- 
nas. Tres volantes de 24 x 24, 


ALFARERIA Y CERAMICA.— 


Casa José Barbieri, — Corrientes 2562. — 
1 hoja de 73 x 55 con una reproducción de los objetos 
de adorno de su fabricación. 


ALUMINIO.— 


Aluminium (IV) Limited. — 25 de Mayo 33. 
“Los progresos del aluminio; el aluminio en la arqui- 
tectura moderna”. 24 páginas de 21 x 27. Interesante 
folleto detallando todas las aplicaciones del aluminio en 
los edificios modernos (en francés). 


APARATOS ELECTRICOS DIVERSOS.— 


Cía. Westinghouse Electric. — Avda. de Mayo 1035. 
Manval titulado; “Aparatos eléctricos Westinghouse para el 
Hogar". Oontiene relojes sincrónicos, planchas, tostador de 
pan, waffle irons, cafeteras eléctricas, calentadores, cocinitas, 
máquinas para lustrar pisos, aspiradores de polvo, ventila- 
dores, estufas, cocinas, máquinas para lavar, refrigeradores, 
enfriadores de agua, aparatos de radio, etc. 60 páginas de 
17 x 12%. 

Siemens Schuckert S. A. — Avda. de Mayo 869. 
“Aparatos eléctricos para el hogar”. — Contiene Estu- 
fas, Calientapies, Hornos, Cocinas, Acumuladores de 
agua, Máquina para lavar ropa, Máquina para plan- 
char, Máquinas de cocina, Aspirador de polvo, etc. — 
19 páginas de 21 x 28,5. 


ASCENSORES Y MONTACARGAS.— 


Cía. Comercial Ascensores “Stigler”. — San Martín 195. 
Ascensores “Stigler”. 85 págs. de 21,5 x 27,5 con los 
modelos de carros, motores, barandas, accesorios, etc. 
Ascensores “Stigler” Catálogo de 35 páginas de 21,6 
con ilustraciones sobre los diversos modelos, 

Otis Elevator Co. - Alem y Suipacha - 

Catálogo general de hojas movibles, conteniendo toda 
la línea de fabricación. Incluye: Ascensores de pasaje- 
ros con máquina de tracción con engranaje, de manio- 
bra automática de carga, monta automóviles, máquinas 
para tracción de vuelta simple, la misma con impulsor 
auxiliar de nivelador automático, motores, controles, 
accesorios, cabinas. — 72 hojas de 20 x 28. 

Catálogo de 71 hojas de 22 x 28 ilustrando maquinarias 
diversas para ascensores, descripción del sistema '“Mi- 
cro-Drive” de nivelación automática; motores, contro- 
les, armazones y bastidores de coches, etc. 

“Trasladando a sus clientes y lo que ellos compran”. 


28 páginas de 21,5 x 28, algunos de cuyos párrafos se 


titulan: “Transporte de pasajeros”, “Transporte de 
mercaderías”; “Cuando su equipo está completo”; *““As- 
censores”; “Escaleras móviles»; “Montacargas”, etc. 


LOMA NEGRA, $. A. 


COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA 


ARENAS - GRANZAS 
ADOQUINES - PEDREGULLOS 
CORDON GRANITICO 
CALES VIVAS HIDRAULICAS 
CAL HIDRATADA MOLIDA “CACIQUE” 


Cemento Portland “Loma Negra” (Aprobado) (en bolsas 
de arpillera y de papel) - Representa Calidad y Economía 


R : LOMA NEGRA (OLAVARRIA) F.C. S, 
FABRICAS Teléfono: 203 


“Ascensores y montacargas Otis”. 15 pág. de 22 x 28, 
en francés. 


ASPIRADORES DE POLVO.— 


Cía. Westinghouse Electric. — Avda. de Mayo 1035. 
Aspiradores de polvo “Supersucción” del manual: “Aparatos 
eléctricos Westinghouse para el Hogar”. 2 págs. de 17x12%. 


BOMBAS.— 


Boker y Cía. — Moreno 437. — 

Catálogo N* 201, de 22 páginas de 22 x 29, 
bombas, cilindros, válvulas, cañerías, etc. 

General Electric S. A. — Victoria 618, 
“Bombas impelentes y centrífugas”. — 
21,5 x 27,£. 

Hero, Sociedad Anónima Comercial. — Belgrano 867. 
“Prefacio y cuestionario para saber qué bomba se ne- 
cesita”. 6 págs. de 16 x 23. 

*Bombas a mano para agua”. — 4 págs. de 16 x 23. 
“Bombas reloj, equipos para barriles, bombas rota- 
tivas”. — 4 págs. de 16 x 23. 

“Bombas diafragma”. — 4 págs. de 16 x 23. 

Po para pozos profundos”. 4 págs. de 
16 x 22. . 

“Cilindros y pistones”. — 4 págs. de 16 x 23. 
“Bombas centrífugas”. — 8 págs. de 16 x 23, 

“Grupos motobombas centrífugas de acopamiento di- 
recto”. 2 págs. de 16 x 23. 

“Bombas a pistón”. — 2 págs de 16 x 23. 
“Accesorios para bombas”. 2 págs. de 16 x 23. 
“Equipos hidro-neumáticos”. — 2 págs. de 16 x 23. 
“Bombas hidráullicas a mano”. — 2 págs. de 16 x 23. 

Motores Marelli, S. A. — Callao 353, 

“Electrobombas centrífugas para corriente alternada 
50 períodos”. — Da los datos de funcionamiento, el peso 
y las dimeniones de los diversos modelos. — 16 páginas 
de 12 x 15. 

Electrobombas centrífugas para corriente contínua”. — 
16 página de 12 x 15. 

S.1.A.M. Di Tella Ltda. — Avda. de Mayo 1302. 
“Bombas centrífugas S.I.A.M.; sus ventajas generales”. 
Contiene “Instrucciones para el montaje y la puesta 
en marcha”. “Indicaciones para pedir presupuesto”. 
“Bombas tipo Baby, Alfa, Beta, Gamma y Standard”. 
34 páginas de 20 x 27 con detalles y especificaciones 
completas. 


Siemens Schuckert S. A. — Avda. de Mayo 869. 
“Electro bombas Siemens”. — Contiene datos necesa- 
rios para establecer la altura barométrica, Modelos di- 
versos de bombas. Reductores, Arrancadores automá- 
ticos, etc. — 16 páginas de 21,5 x 28. 


CALEFACCION.— 


Cía Primitiva de Gas. — Alsina 1169. — 
“Calor radiante y deleitoso”. — Prospecto de 15 pág!- 
nas con datos sobre la calefacción a gas 

Cía. Westinghouse Electric. — Avda. de Mayo 1035. 
Estufas eléctricas. Varios modelos, del manual: “Aparatos 
eléctricos Westinghouse para el hogar”. 3 págs. de 17x12%. 

Eckhardt Pastor, C. — Perú 84, 
“El manual Dunham”, — Verdadero manual técnico 
calderas para el hogar y otras. 64 páginas 
de 270 páginas de 9,5 x 18 en que pueden encontrar- 
se todos los datos referentes a calefacción que pue- 
dan desearse (en inglés). 
“Radiadores ocultos tipo L.” — Catálogo de la C. A. 
Dunham Co. — 31 páginas de 20,5 x 28. 

Longvie — Rivadavia 1423. 
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s Zarattini 
Dowling y Baker Pablo Baumel J osé 
Contratista Enea de Pintura y 
i ecoraciones 
Ingenieros Constructores Frentes, Yesería y Estuco 
25 de Mayo 267 - U. T. 33-5166 | Ay¡tes 2969 U.T. 73, 2518 Malabia 2255 UV. T, 71-4415 
Arturo Garcia Castro Luis Svabeñik Enrique A. Thomas 
Ingeniero Civil Pintor y Decorador Lc 0 pos 
Empresa Constructora raux r 
Perú 84 U, T. 33 -0651 Terrero 727 U. T. 63- 2934 | Viamonte 1530 U.T. 35 - 5122 
Luis V, Migone . 1 Da Miguel Casanova e hijos 
Ing. Civil Jorge Dierva José Espi Vitraux D'Art 
y En todos los estilos 
¡Empresa Constructora 
Pucumán 1803 WE asc de) LCordeba: 162 U. T. 44 - 5107 | Mármol 493 U. T.60-0231 | Rivadavia 2260  U.T.47-2475 


José Oettel 


Empresa de Construcciones 


Sarmiento 4470 
U. T, 54, Darwin 5318 


Ings. E. y E. Maurette R. Paz, Humar y Cía. 


Limpieza de Obras, Rasqueteado 
y Lustraje de pisos y Lustraje de 


Empresa Constructora mosaicos superior y elegante 
R. de Janeiro 673 U.T. 60-4137 . . 
Charcas 1403 U,T. 44-101 Dto. 3 terminación 
Satisfacen las 
mayores exigencias 
Ñ 
Coradore,s CALEFONES 
AS 
Decoración completan las fr 
si Di Juan A. Amicone instalaciones 
Angel di Baja higiénicas y + 


modernas de 


Bustamante 884 62, Mitre 7764 | A. Thomus 1091 U,T.54-1239 . 
una cocina 


Cía. Platense de Electricidad 


Alejandro Paladini Segundo Gauna 


Estuas, Escttaras, y Frentes | Empresa ae tara y Decoración | SIEMENS -SCHUCKERT S.A. 


Av. DE MAYO 869 (Pasaje Siemens) BUENOS AIRES 
CORDOSA . MENDOZA . PARANA . ROSARIO SANTA . FE TUCUMAN 


Canalejas 846 U, T. 60 - 9315 | Barrientos 1580 U. T. 44-0445 


Chábrica de Cortinas 
de Enrollar 


ina (ios 


Dilás de 5.000 obras hechas 


Alejandro Dllaganños Cervantes 1933-37 
Unión Eelef. 59, Palemal 2804 
Buenos Aires 


He provisto las cortinas de enrollar 


para la obra BLANDENGUES 1951 


“Radiadores eléctricos Longvie”. — Un folleto de cua- 
tro páginas de 15 x 20. 
Malugan: Hnos. — Humberto I No 1086. 
Estufas y caloríferos '“'Ciney”. — Descripción de es- 
tas estufas a carbón, 6 páginas de 15,5 x 23,5, 
Radiatoren Handelmy, N. V. — Córdoba 817. 
“Caldera cocina ldeal Culina”. — Cocina de fabricación 
especial que cocina y proporciona calefacción y agua 
caliente. — 6 páginas de 12,5 x 20. 
“Radiadores, calderas y accesorios Ideal”. — Da todas 
las características de radiadores para agua caliente o 
vapor, de diversos modelos (comunes, murales, Ideal 
doble liso, Ideal hospital, Ideal Rayrad, etc.), como de 
Ideal Rayral, el radiador radiante. Descripción del sis- 
tema, tipos diversos, instalación. 13 páginas de 15 x 22 
(en inglés). 

Ideal Rayrad, método de instalación. 1 folleto de 28 
págs. con todos los detalles de instalación (en inglés). 
Talleles Metalúrgicos San Martín. — San Martín 241. 
“Estufas de hierro fundido y radiadores”. —Conte- 
niendo todas las características técnicas. — 1 hoja de 

22,5 x 28,5. 


CALENTADORES DE AGUA.— 


Fernández y Cía. Avelino. — Tucumán 860. — 
“Super calentadores a gas y alcohol *“Huri”. 12 pági- 
nas 

Longvie. — Rivadavia 1423, — 
*“Caloragua”, calentador eléctrico de acumulación” Fo- 
lleto descriptivo de 4 páginas de 15 x 20. 

“Forma de instalar el Caloragua””, Detalles construcii- 
vos y de instalación. — Prospecto de 8 páginas de 15 x 20. 

Martiri Dante, — Gallo 344. — 
“Calentadores para baño a gas “Celestial” 16 páginas 
de 13,5 x 18,5 

Mertig y Cía., Roberto — Callao 45. 
4 hojas sueltas de 15 x 21 con distintos modelos de ca- 
lentadores de gas. 
“Aparatos del profesor Junkers para agua caliente”. — 
24 páginas de 14,5 x 20,5 con los diversos modelos. 
“Para baño y usos domésticos”. Enumeración de las 
vanas del baño con los aparatos de gas. — 23 pá- 
ginas 


CAÑERIAS DIVERSAS Y ACCESORIOS.— 


Eokhardt Pastor, C. — Perú 84. 
“Materiales de bronce tubular para cañería”, — Ca- 
tálogo de la M. S. Little Mfg. Co. — 70 páginas Je 
22 x 28 (en inglés). 
“Materiales de bronce para plomeros”. — Catálogo 
de la Enterprise Brass Works. — 32 págs. de 15,5x 23,5 
(en inglés). 
Grant £ Co. Ltd., Percy. — Reconquista 314. 
Catálogo general sobre caños estirados sin soldadura 
de cobre y latón para agua, vapor, gas, etc., y produc- 
tos generales de bronce y cobre. — 70 páginas de 15x24. 
Hero, Sociedad Anónima Comercial. — Belgrano 867. 
“Piezas galvanizadas, caños galvanizados”. — 4 pá- 
ginas de 16 x 23. 
“Caños negros sin costura, piezas negras”. — 4 págs. 
de 16 x 23. y 
“Accesorios de bronce para agua y flotantes”. — 4 
páginas de 16 x 23. 
“Intermediarios para cocinas”. — 1 pág. de 16 x 23. 
“Válvulas y robinetes de bronce”. — 4 págs. de 16 x 23. 
“Válvulas para vapor de hierro fundido o acero fundi- 
do con bridas”. — 4 págs. de 16 x 23. 
“Válvulas de reducción de presión”. — 2 págs. de 16x23. 
“Purgadores de agua condensada”. — 4 págs. de 16x23. 
“Válvulas de hierro para agua, válvulas de pie con 
bridas, llaves de paso con bridas”. — 4 págs. de 16x23. 
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TALLER DE FOTOGRABADOS 


LUIS HEBER 


CLISÉS -- TRICROMIAS -- DIBUJOS 


DIRECCIÓN: 


ALSINA 1166-68 
U. Telef. 38, Mayo 5934 


Sociedad Electro Metalúrgica Argentina S. E. M. A.— 
Rivadavia 3002— 
“Caños de bronce Sema”. Folleto de 8 páginas 23Y% xv 18. 


Sociedad Tubos Mannesmann Ltda, — Belgrano 327. — 
*"Pubos de enchufe de acero”. Y2 paginas de 13 x 19. 
“Accesorios para cañerías de agua, gas, vapor, etc”. 
Además de toda clase de accesorios, contiene conta- 
dores de agua, contadores especiales para todo uso, 
aparatos indicadores, aparatos registradores, etc, 256 pa- 
ginas de 14,5 x 21. (En francés). 

Accesorios suizos para tubos de hierro”. — 390 páginas 
de 14 x 22, 

“Comparación de tubos de fundición con tubos de hie- 
rro forjado y acero con respecto a su utilidad para con- 
ductos de agua y gas”. — 28páginas de 22 x 28, 
*“"Pubos y caños lisos sin costura Mannesmann”. 74 pá- 
ginas sueltas conteniendo caños, tubos para calderas, 
bridas, caños negros, galvanizados, de cobre y bronce 
sin costura, etc,, etc. 24 x 31, 

“Tubos de enchufe”. Contiene: “Opinión de la sec- 
ción de abastecimiento de aguas de Munich sobre. la 
cuestión del material para tuberías”. “El abastecimien- 
to de la capital y corte real de Munich con gas y agua”. 
“La protección contra la oxidación en tuberías enchu- 
fadas de acero” y “Certificados”. Un grueso libro de 
más de 250 páginas de 23,5 x 30. 

El tubo en las perforaciones; 45 páginas de 23 x 29, 
*Serpentinas”. 18 páginas de 22 x 28,5, 

“Tubos: soldados”, 69: páginas de 22 x 29. . 

“Cátalogo general”. Hermoso libro de 480 páginas de 21 
x 31, conteniendo toda la línea de producción de la in- 
dustria 

Talleres Metalúrgicos San Martín. — San Martín '241. 
“Caños y accesorios de hierro fundido”. — Contiene: 
Descripción, Características de los enchufes, Tipos de 
accesorios con medidas detalladas, Interceptores, Re- 
jillas, etc. — 34 págs. de 22,5 x 28,5. 

The American Brass Co. —Perú 84 
“Caños Anaconda para distribución de agua”. Habla 
de “Un estudio científico de 18 años sobre la corrosión 
de caños de distribución de agua”, ''Caños Anaconda 
67 para aguas normales”, “Caños Anaconda 85 para 
aguas corrosivas”, “Propiedades físicas que afectan. la 
“permanencia de las instalaciones”, ''Precios compara- 
tivos entre cañerías de hierro y bronce”, etc. 31 pági- 
nas de 21.5 x 28. 

“Caños Anaconda de latón rojo para distribución inte- 
rior de agua en condiciones rigurosas”. Folleto de 4 pá- 
ginas de 21,5 x 28, 

“Caños Anaconda de. latón para distribución interior 
de agua”. — Hoja suelta de 21,5 x 28. . 
“Respuestas a algunas preguntas acerca de las: tube- 
rías de latón”. — Folleto de cuatro páginas de 9 x 15. 
“Práctica de la instalación de cañerías de bronce”. Un 
librito de 42 páginas, lleno de datos prácticos 'para los 
profesionales; 14 x 21,65 (en inglés). 

“Cañerías de bronce para distribución de agua; datos 
para arquitectos, ingenieros y contratistas”. 31 pági- 
nas de 21,5 x 28, Un verdadero tratado práctico de la 
materia. (En inglés). 

“La incorrosibilidad es la garantía de la permanencia”. 
Explica cómo antes de elegirse los materiales para la 
casa debe saberse cómo y cuánto tiempo resistirían la 
acción desgastadora del servicio contínuo. — 11 pagi- 
nas de 13.5 x 21. 

“Catálogo general de producción de cobre y latón”.— 
Incluye además de tubos sin costura y soldados, una 
gran variedad de productos que tienen por base alea- 
ciones de cobre. Tiene también al final 'una serie de ta- 
blas muy útiles. — 130 páginas de 13.5 x 20- a 

* Ha considerado Vd. los tanques de metal “Everdur” a 
prueba de herrumbre”. — 4 páginas de 21.5 x-:28 (en 
inglés). 
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BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 


Casa Matriz: La Plata 
Av. ING. LUIS MONTEVERDE 726 


Casa Central; Buenos Aires 


SAN MARTIN 137 - Bmé. MITRE 451-57 


83 Sucursales en la Provincia de Buenos Aires. 5 Agencias en la Capital Federal 


y un Salón de Acreditados en Paris. Instalado en el local del Comptoir National d'Escompte de Paris 
2, PLACE DE L'OPÉA, 2 


OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL — CAPITAL Y RESERVAS $ 88.302.868 


| 'EN DEPOSITOS A PREMIO (Caja de Ahorros) ABONA EL 3 0/o ANUAL | 


LUIS E. SAMYN, GERENTE 


Thyssen-Lametal.—Moreno 970. “Cemento portland Medusa blanco inalterable” — Mues- 


Válvulas para agua y vapor.—8 páginas de 22 x 23. 
“Caños de espiga y enchufe Thyssen”. — Recomenda- 
dos especialmente para agua, gas, irrigación. — 12 pá- 
ginas de 22 x 28, 

Broncería: Canillas, llaves de paso, válvulas, 
4 páginas de 22 x 28. 

“Caños para  perforación”.—Junta 
lisa. — 4 páginas de 22 x 28, 
E lisos de acero sin costura”.—4 páginas as 22 
por 28. 

e” negros de acero sin costura”.—4 páginas de 
22 x es 

Tanques intermediarios para cocinas; remachados, y 
soldados; medidas y precios.—4 páginas de 22 x 28, 


CARPINTERIA DE MADERA.— 


etc.— 


enchufada. Junta 


Establecimientos Klockner S. A. — Defensa 467. 
“Cortinas de 
22,5 x 28,5. 
Glasta € Cía. L. J. — Moreno 950. 

“Carpintería “Holland”. — 4 páginas de 23 x 31.5. 


madera de enrollar”. — 12 págs. de 


CARPINTERIA METALICA.— 


Establecimientos Klóckner S. A. — Defensa 467. — 

“Las puertas metálicas”. 36 páginas de 11.5 x 24. 

“Catálogo general de los Establecimientos Klóckner”. 

“Catálogo de 120 páginas de 26,5 x 33, magníficamente 

ilustrado con todos los detalles constructivos que se pue- 

den necesitar 

“Moderna carpintería metálica; tarifas de precios e ins- 

trucciones”. 8 páginas de 23,5 x 34,5. 

“Carpintería metálica Standard moderna”. — 12 pági- 

nas de 23,5 x 34,5. 

“Cortinas metálicas”. — 4 págs. de 22,5 x 28,5, 

E metálicas standard Critall”. 12 páginas de 
,5 Xx 34,5. 

“La mejor celosía al precio más conveniente”. 4 páginas 

de 23,5 x 34,5. 


Ingouville y Cía. — Chacabuco 271, — 


“Ventanas de acero Fenestra'”, Un prospecto de cuatro 
páginas de 20,5 x 24,5. 
“Ventanas de acero Fenestra”. 
páginas de 20,5 x 29. 

“Nuevas cortinas metálicas”. 6 páginas de 15 x 31,5 
Truscon Steel Company. — Edificio * Comega”, Corrien- 
tes y L. N. Alem. 

“Ventanas de acero Truscon”. — Prospecto de 83 pági- 
nas de 22 x 28 con ilustraciones de los distintos tipos 
de ventanas metálicas. 


Un folleto de cuatro 


tra sus aplicaciones para obras de piedra moldeada, 
para estucado exterior y enlucido de cemento y para 
hacer mortero que no mancha el mármol, los azulejos, 
etc. 8 páginas de 9 x 15. 

“Medusa, cemento portland blanco inmanchable'”. Fo- 
tografías con diversos terminados y especificaciones 
sobre “Enduído de cemento portland impermeabilizado”, 
“bloques de hormigón”, ''superficies de hormigón” '““en- 
lucida sobre metal desplegado”, “para unir sin mancha 
mármol o piedra”, “para cornisas y molduras”, “para 
revestimiento de piscinas”. — 26 páginas de 21.5 x 28. 
Pie portland impermeable Medusa“ 8 págs. de 
.5x 16. 


Sole Reynaud, Eduardo. — Galería Giiemes. 


“Cemento Portland de alta calidad Dyckerhoff Doble”. 
— Folleto de 79 páginas de 20,5 x 26,5 conteniendo: En- 
sayos, Ejemplos del empleo, mezclas, etc. 

“El blanquear con Dyckerhoff blanco”. — Explica la 
forma de preparar el material y la manera de em- 
plearlo. — 4 páginas de 14,5 x 12. 

“El cemento balnco en la bolsa negra”. — Cuaidades 
y resutado de ensayos. — 4 págs. de 14,5 x 22,5. 
United States Steel Products Co. — 25 de Mayo 489. 
“El cemento portland blanco Atlas y sus aplicaciones”. 
Publicación de 24 páginas de 21 x 28, con interesantes 
datos sobre los diversos empleos del cemento Hlanco 
y la técnica de su uso, 

“El Atlas White”. — Lo que es, cómo se emplea 3 pá- 
ginas de 9,5 x 15, 

“Para usos en vías férreas, viaductos y obras municl- 
pales”. — Aplicaciones del cemento blanco Atlas a és- 
tos fines. — 11 páginas de 21,5 x 28. 

“Hermosas piletas de natación hechas con cemento 
blanco Atlas. Fotografías de algunos trabajos realiza- 
dos y esquemas sirviendo a su construcción. —— 14 
páginas de 21,5 x 28. 

“El cemento blanco “Atlas” para trabajos ornamenta- 
les'*, Su empleo en la construcción de balcones, fuen- 
tes, pérgolas, columnas etc. — 20 páginas de 21,5 x 28 
(en inglés). 

“Eligiendo el garage”. Empleo del Atlas blanco en su 
construcción. — 15 páginas de 21,5 x 28 (en inglés). 
“Mezclas hechas con cemento blanco Atlas”. Su empleo 
en revoques, juntas etc. — 20 páginas de 21,5 x 28 (en 
inglés). 

“Pisos venecianos hechos con cemento blanco Atlas” 
12 páginas de 21,5 x 28 (en inglés). 


COCINAS A GAS Y :NAFTA.— 


Mártiri Dante, — Gallo 344. — 
“Cocinas a gas Richmond”. - 4 pág, de 15,5 x 23. 

Mertig y Cía., Roberto — Callao 45. 
7 hojas de 18 x 27 describiendo diversos modelos de co- 
cinas a gas 


COCINAS ECONOMICAS.— 


Depaoli y Alonso. — Sgo. del Estero 1265. 
Catálogo de 40 páginas de 18,5 x 27,5, con modelos de 
cocinas y accesorios. 
“Como se elige una cocina”. Interesante librito de 63 
páginas de 10 x 13 tratando a fondo el tema que indi- 
ca el título. 

Malugani Hnos. — Humberto 19 1086. — 
“Cocinas Malugani”. — 32 páginas de 18,5 x 27,5. “Las 
cocinas Malugani son las más ceonómicas”. — 6 pá- 
ginas de 14 x 18. 

Mertig y Cía., Roberto — Callao 45. 
“¿Cuál es la causa de su alegría?” — 40 páginas de 
15,5 x 22 con los diversos modelos y sus ventajas res- 
pectivas 7 

Talleres Metalúrgicos San Martín. — San Martín 241. 


CEMENTOS.— 


Cía. Argentina de Cemento Portland. — Reconquista 46. 
““Bebederos y tanques de cemento armado”. — 23 pá- 
ginas de 15,5 x 22, 

“Postes de cemento armado. — 18 págs. de 15.5 x 22. 

“Columnas de cemento armado para el alumbrado”. — 

16 páginas de 15.5 x 22, 

No conte armado en las bodegas”, — 20 páginas de 
5 x 22. 


Loma Negra S. A. — Moreno 970— 
“Esquema de Fabricación de Bebederos. Folleto No. 1” — Ca- 
tálogo de 16 páginas 26 1 18 cm. con ilustraciones, en el 
que describe cómo debe fabricarse los bebederos. 


Medusa Portland Cement Company. — Reconquista 46. 
“Boletín Medusa”. Publicación bimestral. 
“El trabajo del concreto facilitado”. Algunas descrip- 
ciones y tablas dando las cantidades de materiales que 
requiere la construcción en concreto. 24 páginas de 
9 x 15 (en inglés). 
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“Cocinas económicas de hierro fundido”. — 1 hoja de 


22,5 x 28,5. 


COCINAS ELECTRICAS.— 


Cía. Westinghouse Electric. — Avda. de Mayo 1035. 
“El por qué de una inversión de dinero”. — 8 páginas 
de 11 x 13. 

Varios modelos, en 6 páginas x 12 1ó, del manual “Apa- 
ratos eléctricos Westinghouse para el Hogar”. 

Longvie. — Rivadavia 1423. 

Folleto ilustrado. 12 páginas de 18 x 22, describiendo 
las ventajas del cocinado eléctrico. 

Seis hojas de 22 x 23, conteniendo cada una fotografías 
y descripciones de tres o cuatro modelos de cocinas. 
Una hoja con tablas de consumo de 13 x 22. 

TOO Argentine Gral. Electric Co. Ltd. — Rivadavia 
“Equipos eléctricos para el hogar Magnet”. — 20 pá- 
ginas de 21,5 x 27;5 (en inglés). 

“Equipos eléctricos industriales para cocinar”, — 32 
páginas de 21.5 x 27.5 (en inglés). 


COLUMNAS ORNAMENTALES.— 


Cía. Argentina de Cemento Portland. — Reconquista 46. 
“Columnas de cemento armado para el alumbrado”. 
Publicación de 20 páginas de 15,5 x 22,5, que incluye 
indicaciones sobre su fabricación, etc. 

Talleres Metalúrgicos San Martín. — San Martín 253. — 
“Columnas ornamentales para alumbrado”. — Folleto 
de 24 páginas de 22,5 x 28,5. 


CORTINAS Y TOLDOS.— 

Lutter Edmundo. — A, M. Cervantes 1933. 
Cortinas de madera: de enrollar. — Prospecto N? 5. En 
12 páginas de 23,5 x 31,5 se describen los diversos siste- 
mas de unir los listones, ventajas respectivas; cortinas 
venecianas, taparrollos, colocación de ejes, celosías in- 
ternas, accesorios y al final un gráfico indicando la ma- 
nera de tomar las medidas. 


DECORACIONES.— 

Ramírez y Cía. — Córdoba 844.— 
“Como revestir los muros y decorar con arte y econo- 
mía”. — 8 páginas con consideraciones sobre las deco- 
raciones de paredes. 


DRATADA 


MALAGUEÑO 


CORDOBA 


CAL VIVA 
PEDREGULLO GRANITICO Y CALCAREO 


PROCEDENTES DE LAS CANTERAS DE LOS SUC. DEL 
DR. MARTIN FERREYRA. 


APAGADA EN POLVO 


'ENFRIADORES DE AGUA.— 


Cía. Westinghouse Electric. — Avda. de Mayo 1035. 
Del manual “Aparatos Eléctricos Westighouse para el Ho- 


gar”, 2 páginas de 17 x 12 Y%. 
EQUIPOS DE LUZ.— 


Cía. Westinghouse Electric. — Avda. de Mayo 1035, 
“Luz eléctrica, agua corriente a presión, fuerza eléc- 
trica”. — Folleto describiendo los equipos de luz Wes- 
tinghouse automáticos. 

“Planta eléctrica Westinghouse”. — Describe la planta 
eléctrica tipo E-31 con los detalles estructurales, ven- 
tajas, etc. — 6 págs. de 20,5 x 30. 


Drysdale y Cía. Ltda. Juan y José. — Perú 467. 
“Equipos de luz Sunbeam”, — Prospecto de 12 páginas 
con todos los detalles de construcción y funcionamiento. 

Storm £ Cía. Ltda. Pedro. — Chacabuco 146. 

“Tenga en su hogar la alegría de una buena luz”. Des- 

cribe los equipos “Lister”. — 4 páginas de 14.5 x 22.5. 

o para casas de campo”. — 40 páginas de 
Dx 


EXTINGUIDORES DE INCENDIO.— 


Johns Manville y Co. Ltd. — Alsina 743. 
“Success, el extinguidor de fuego por excelencia”. 
4 páginas de 14,5 x 22,5. 


FILTROS CLARIFICADORES Y ABLANDADORES 


Lockwood «£ Cía. — Moreno 756— 
“Filtros Clarificadores de agua”. Folleto de 8 páginas 22 x 28 
cm. en el que describe los distintos tipos de jutros rápidos 
UVA Sá 

Routin y Cía., A. E. — Avda.Diag. R. S. Peña 501. 
“Algunos datos sobre la corrección racional de las 
aguas”. — Publicación 205. — 35 páginas de 15,5 x 23; 
describe la función de los ablandadores y clarificadores 
de agua '“Refinite” y sus diversas aplicaciones. 
“Agua”. — Publicación 204; señala la importancia que 
en el hogar tiene la corrección de las aguas duras y 
el resultado que se obtiene mediante el uso del ““Re- 
finite”. — 11 páginas de 14 x 19. 


“El tratamiento integral del agua”. — Publicación 
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A 


RA TO 


NSTALACIONES 


DE AGUA CA- 
LIENTE SISTE- 
MA PATENTADO 


L. STERMAN 


OBRAS SANITARIAS 


PERÚ 84 
BUENOS AIRES 


PINTURAS 
BARNICES 
ESMALTES 
TINTES 


HERRERIA ARTISTICA FORJADA 
LUIS PEDROLI 


SINCLAIR 3151 U.T. Palermo 1783 


Premiada con primer premio, medalla 

de oro en la Exposición de Sevilla y 

gran premio de honor y medalla de 

oro en la Exposición comunal 1928 
de artes industriales 


; APELERIA. 


DEL NORTE 


Variado surtido de papeles 
pintados. Las últimas 
novedades 
en 


TEKKO Y SALUBRA 


¡Paraguay 1 


Segismundo P. Franco 
EMPRESA DE PAVIMENTACION 


USINA DE ASFALTOS 


Colocamos: Techos, pisos, veredas, senderos 
de jardín. Asfaltos pulidos con mármol gra- 
nulado. Techados de fieltro alemán “Coritect”" 
Vendemos: Breas, betunes, mastic, panes, pintu- 
ras asfalticas, Asfaltos Italianos marca “Sicilia” 
Usinas: 
PAMPA 351 
U.T.73, Pampa 3882 


Escritorios: 
CANGALLO 1926 
U. T. 47, Cuyo 3372 


ARENA LAVADA 
CANTORODADO | E 
HORMIGON 

ELABORADO | C 


Tres materiales de alta calidad | 


, A 
DECIA Y CIA. 
Fábrica: RIO CUARTO 1170 
Unión Telefónica 21, Barracas 2054 - 2108 
Escritorios: SARMIENTO 424 U.T. 33, 6471 


PIDA FOLLETOS Y MUESTRAS 


DURIC Y CIA. 
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210; un suplemento a las publicaciones 
fala la necesidad del tratamiento de 
los edificios de residencia y de renta 
Federal. 

The Williams Chemical Co. S. A. — Solís 229. 
“Ablandamiento de aguas”. — Catálogo de 22 páginas 
en que se tratan los siguientes temas: Agua ablandala, 
la necesidad universal; los elementos duros en el agua; 
el tratamiento de aguas con el ablandador ““Blandolit”; 
filtración; ejemplos de industrias perjudicadas por el 
agua dura; el ablandador “Blandolit”. ventajas del 
Blandolit con el sistema de flujo hacia arriba; los apa- 
ratos “Blandolit'”. Los filtros supercoaguadores “Clear- 


anteriores, se- 
las aguas en 
en la Capital 


HERRAJES.— 


Alvarez Hnos. y Cía. — Salta 117. — 

“Schlage, la cerradura ideal para edificaciones moder- 
nas”. — Descripción de toda la línea de herrajes. — 
24 páginas de 9,5 x 22. 

Birolo Juan. — Bustamante 375. — 

“Herrajes estampados en general”. — Una hoja suel- 
ta de 16 x 23. 

Establecimientos Klóckner, S. A. — Defensa 467. — 
“Herrajes artísticos para Obras”. 10 hojas de 22x28.5. 
DES para obras”, — Catálogo de 24 páginas de 

x 32,5. 
“Nuevas guarniciones para puertas y portones corredi- 
zos”. — 4 páginas de 22 x 29,5. 
PSo> da para carpintería metálica”. — 8 páginas de 
x a 
“Herrajes para muebles y Obras'””. — Catálogo comple- 
to de 48 págs. conteniendo todos los modelos en venta. 

Gueudet y Rodríguez. — Darwin 547-71. 

“Catálogo de herrajes para carpintería metálica”. 8 
páginas de 22 x 28.5. 

Perrin y Cía. Pierre. — San Martín 201. 

“Pomelería eléctrica”. Catálogo general de 36 páginas 
de 21 x 27 con ilustraciones y tablas de todos los tipos 
(en francés), 


E. L. Leschot — Bolívar 314, h 
“Herrajes para puertas corredizas, plegadizas”. Folle- 
to de 22 páginas de 21.5 x 28 describiendo puertas y ven- 
tanas plegadizas de varias hojas; herrajes para puer- 


tas de garage corredizas y plegadizas; transporte de 
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cargas por vías suspendidas, y herrajes para portones 
corredizos pesados y para hangares. 
“Modernos herrajes americanos de Sargent”. 16 pá. 
ginas de 21,5 x 28. 


HIDROFUGOS E IMPERMEABILIZANTES 


Casa Ceresita, — Azopardo 920. — 

“Hidrófugo Ceresita”. — 12 páginas de 13 x 18. Con- 
tiene las instrucciones para usarlo, casos en que se em- 
plea y certificados de bondad. 

“Contra la humedad, Ceresita”. — 4 páginas de 11,5 x 
14,5. Indica la forma de usarlo y sus diversos empleos. 
*“Ceresitol”. — 4 páginas de 11 x 14,5, con detalles de 
este producto descripto como un líquido impermeable 
incoloro. 

Cía. Lelac Materiales de Construcción, S. A. Argentina. 
La Rural 153. 

“Super hidrófugo Lelac”. — 6 páginas de 8 x 15,5. 

Evans, Thornton € Cía. — Defensa 465. 

“El hidrófugo inglés Aquare de resultado positivo”. — 
4 páginas de 22 x 29. 

Medusa Portland Cement Company. — Reconquista 46. 
“Cómo usar el polvo y la pasta impermeabilizadores y 
el cemento impermeable Medusa”. 28 páginas de 8.5x16 
(en inglés). 

Shell-Mex Argentina Ltd. — Bmé6. Mitre 430. 
*Flintkote”” Emulsión de asfalto aplicable en frío, con 
brocha o rociador a aire comprimido, para impermea- 
bilizar cualquier superficie. No lo derrite el calor. Pue- 
de mezclarse con cemento y arena. Instrucciones acer- 
ca de su aplicación en un folleto de 24 x 24 en 12 pá- 
ginas. 


HIERRO FORJADO 


Luis Pedroli — Sinclair 3151 
Catálogo de 56 pág. de 23.,5 x 31,5 de hierros forjados. 


HOLLINEROS.— 
Osti yCía. — Franklin 1151. 

Hollineros Osti. 4 páginas de 15 x 23. 
HORMIGON.— 


Cía. Argentina de Cemento Portland. — Reconquista 46 
“El hormigón de cemento; su elaboración y empleo”. — 


rquitectura 


al escribir a los anunciantes sirvase mencionar 
nuestra arquitectura 


Numerosos datos prácticos de como se emplea, las pro- 
purciones, su elaboración, el terminado de las superfi- 
cies, la protección cuando está recién terminado, su apli- 
cación en senderos, pisos, escalones, alcantarillas, etc. 
— 24 páginas de 16 x 23,5. 
“La conservación del mosaico en estado húmedo”. — 4 
páginas de 22 x 28, 
“Empleo del hormigón en el embellecimiento de jardi- 
nes”. — Hoja suelta de 22 x 28. 
“El hormigón en las construcciones rurales”. Su apli- 
cación en alcantarillas, bateas, bebederos, 'bañaderas, 
bancos, caballerizas, caminos, chiqueros, cobertizos, 
corrales, comederos, gállineros, jagileles, postes, etc.— 
32 páginas de 12 x 17,5. 
“Usos del hormigón en la estancia”. Su aplicación en 
cámaras refrigerantes para leche, criaderos: de cerdos, 
comederos de cerdos, cámaras sépticas, bañaderas para 
hacienda lanar, depósitos para estiércol, establos para 
vacas lecheras y gallineros. Varias hojas de 22 x: 30, 
“Silos de hormigón”. — 52 páginas de 16 x 23. 
“El hormigón de cemento, su elaboración y empleo”. 
24 páginas de 15.5 x 22. 
“Piletas de natación de hormigón armado”. 8. páginas 
. de 21,5 x 28 conteniendo datos y algunos detalles: grá- 
ficos constructivos. 


HORMIGONERAS.— 


Brander Bergstrom y Cía. — Perú 147. — 
*Hormigoneras y pavimentadoras Koehring”. — 8 pá- 
ginas de 22 x 29,5. % 

Evans Thornton y Cía. — Defensa 465.— 

“Hormigones R. € R. con tambor tipo basculante gl- 

ratorio”. — 18 páginas de 11.5 x 29. 

“La nueva hormigonera R. € R. '“7-T”. — 8 páginas 

de 10 x 24. 

Po ao de hormigón Jaegar” — 1 hoja suelta de 
xXx . 

“Mezcladoras Jaegar para trabajos pesados”. — Catá- 

logo. de 24 páginas de 21. 5 x 28 (en inglés). 

General Electric S. A. — Victoria 618. 

**Mezcladoras de hormigón marca Ransome”. — 12 págl- 
nas de 21,5 x 28. - 


ILUMINACION.— 


Cía. Westinghouse Electric — Avda. de Mayo 1035. 
“Westinghouse; un tipo adecuado de artefacto “para 

* cada '«clase de iluminación”. Conttene” artefactos co- 
merciales, industriales, de iluminación de calle y 'es- 


peciales. — 14 págs. de -21,5 x: 28. 
“Equipo Westinghouse de' alumbrado comercial, indus- 
trial y por proyección. Datos útiles de instalación”, Se 
trata¡de una publicación. con: datos [prácticos y tablas 
para, proyectar y calcular instalaciones de luz.. Tiene 
12 páginas de 21,5 x 27,5. 

Sociedad Técnica, Comercial e Industrial Treph. — Via- 
monte 750. — 
“La luz Treph”. — Un libro de 92 páginas de 15 x 21,5 
eXplicando todo 'lo concerniente a una buena luz y las 
ventaias de los' artefactos Treph. 
“Luz Treph, sana, abundante y barata”. — 8 páginas 
de 9,5 x 15,5. 


INCENDIO, ALARMAS. DE.— 


Cía.. Sudamericana de Teléfonos L. M. Ericsson S. A. 
— Esmeralda: 1000. — 
**Alarma automática de incendio”». 19 págs. de 14.5x20.5 
describiendo este aparato que por medio de unos :ter- 
motontactos anuncia .el fuegó a una estación de servicio 
o directamente al cuartel de bomberos. 
“Sistema de alarma contra incendio «para ciudades y 
localidades mayores””. — 39 páginas de 14,5 x 20,5. 


INCENDIO, APARATOS CONTRA.— 


Evans, Thornton y Cía. — Defensa 465. 

“Aparatos portátiles para apagar incendios” — 8 pá- 
ginas de 10 x 23. ' 

Grant y Co. Ltd., Percy. — Reconquista 314. 

“Antifyre, el verdadero extingúidor instantáneo de in- 
cendios”, — Folleto de (12 páginas de (12.5 x 23,5. 

. F. Macadam y Cía., S. A, — Balcarce 302. - 
“Combatid los incendios en sus primeros instantes”: Folleto 
de 4 páginas de 28 1% x 22 ilustrado con los modelos de Ex- 

«.tinguidores “Simplex”,. Puertas aisladoras “Guardia”, Ro- 
ciadores “Grinnel Sprinkler”, Baldes especiales. y cortinas 
metálicas reglamentarias. ha 
. C. Tobal Automatic Sprinkler Co. — Cangallo 499. 
“El incendio; sus causas.y los medios para evitarlo”. 
,— 40 páginas de 12 x 18, describiendo estos. apagadores 
automáticos de incendio,, ¿ z 


INCINERADORES.— 


Benn' Pott y: Cía. — Corrientes 980. — * ea 
“Ancineradores '*Kernerator”'. Folleto de 20 páginas de 
21,5 x 28. Detalles para instalación de los mismos en 
residencias ya construídas. — Diversos modelos, — “Ti“ 


ab escribir a'lós ariuriciantes sírvase mencionar” 
¡70 3 nuestra arqutectura 


pos exteriores. — Empleo en escuelas y hospitales. — 
Modo de emplearlo. Detalles de construcción. 
**Dispositivos para eliminación de basuras y desperdicios 
en casas y departamentos”. — 16 páginas de 22 x 28,5. 
Construcción de los incineradores “'Kernerator”. — Ma- 
nejo y detalles de accesorios. 
“Eliminación moderna de los desperdicios”, — Descrip- 
ción de los incineradores a gas. — 15 páginas de 13,5 
x 13,5 (en inglés). 
“Déjenos decirle lo que esto significa”, — Un librito de 
12 páginas de 10 x 15, en que se muestra la diferencia 
entre el antiguo tacho de basuras y su eliminación por 
el “Kernerator” (en inglés). 
“Guerra al agua. 8 páginas de 8.5 x 16 explicando cómo 
se pueden impermeabilizar las obras de hormigón me- 
diante el impermeabilizador Medusa en polvo o pasta. 
“Cómo hacerlos secos e impermeables”. 8 páginas de 
8.5 x 16. Con datos sobre la aplicación de los'imper- 
meabilizadores Medusa en polvo y pasta (en inglés). 
''El problema de los desperdicios es un peligro. para las 
ciudades'”. — Un artículo que agota el tema, publicadu 
en una revista americana y recogido en un folleto de 
15 páginas de 10 x 23. 
“Incineradores de todos los tipos para la destrucción de 
la basura y los desperdicios”. — 4 páginas de 21,5 x 28 
con la lista de los tipos diversos para residencias par- 
ticulares, hoteles, hospitales, escuelas, clubs, etc. 
“Solución del problema de las basuras y los desperdicios 
pp e nueva y en la ya hecha”. — 8 páginas de 
AT 
“Los destructores Morse-Boulger”. — 24 páginas de 15 
x 23. Descripción de estas instalaciones en ciudades, ho- 
teles, barcos, fábricas. 
“Esquemas Standard”, — 1 hoja de 43 x 55 con esque- 
mas de la instalación del Kernerator. 
“En los modernos hospitales de América”. — 6 páginas 
de 22 x 28 describiendo la instalación de destructores 
Morse-Boulger en hospitales. 
“Destructores de basuras Morse-Boulger”. — 6 páginas 
de 21,5 x 28,5. 


LADRILLOS.— ñ 

Nils Hagberg y Cía. — San Martín 66. — 
Ladrillos huecos “Multicelular'”” para tabiques interio- 
res y mampostería. — 1 hoja suelta de 31 x 44. 


LAVAR, MAQUINAS PARA.— 


Cía. Westinghouse Electric. — Avda. de Mayo 1035. 
“Máquina para lavar Westinghouse”. — Folleto de 
$ páginas de 9 x 15. 

“Rapidez, economía, eficacia”. Folleto plegado de 1 hoja suel- 
ta, 27 x 17. 

Standard Sanitary Mfg. Co. — Córdoba 817. — 

“La máquina de lavar Standard”. — 12 páginas de 
8 x 15 (en inglés) 


LUSTRAR PISOS, MAQUINAS PARA.— 


Cía. Westinghouse Electric. — Avda. de Mayo 1035. 
“Para el cuidado de los pisos”, del manual “Aparatos eléc- 
tricos Westinghouse para el Hogar”. 2 págs. 17 x 12% 


METAL DESPLEGADO.— 


Evans Thornton y Cía. — Defensa 465. — 

“Metal desplegado”. 4 páginas de '21,5 x 28. Datos sobre 
su peso, tamaño y resistencia; aplicaciones diversas, etc. 
“Expamet, metal desplegado especialmente apto para el 
trabajo de hormigón armado en los modernos caminos 
viaductos”: — 116 páginas de 14,5 x 22.5 (en inglés). 
“Expamet, metal desplegado para diversos usos; pro- 
ducción, propiedades, aplicaciones”. Describe todos los 
tipos-y sus diversas aplicaciones con un enorme acopio 
de datos. — 175 páginas de 14 x 21.5 (en inglés). 
*“*Berloy, entramado metálico y materiales para yese- 
ros”; 8 páginas de 21.5 x 27.5. 

Truscon Steel Company. — Edificio “Comega”, Corrien- 
tes y L. N. Alem. 

" “Trussit, armadura y refuerzo ideal para tabiques só- 
lidos, paredes exteriores, cercas, barandas”. — 16 pág. 
de 19. x 27 explicando el uso de este material para 
construir económicamente paredes y tabiques. 

“El metal desplegado, sus usos y aplicaciones”. —Ex- 
plica su empleo en pisos de hormigón armado, albañales, 
canalizaciones, tuberías, alcantarillas, muros de reten- 
ción, etc., indicando también estilos, pesos y tamaños 
delas hojas de metal desplegado, 12 páginas de 20 x27. 

“Self sentering, una forma combinada de encofrado, en- 
“tramado y refuerzo”. Sus diversos usos como refuerzo, 
armadura y entramado metálico para la construcción 
de pisos, techos, paredes y otras obras de concreto a 
prueba de fuego y terremotos. — 36 pág. de 20 x 27. 
*“*Herringbone, entramado metálico rígido para tabiques 
y cielos rasos”. — 32 páginas de 20 x 27 indicando 
sus aplicaciones y la forma de emplearlo. 

“Manual técnico indicando los usos y aplicaciones del 
“Metal desplegado”. — 16 páginas de 10.5 x 15. 

“Manual de materiales metálicos para construcción”.— 
Catálogo completo de 127 páginas de 20 x 27 contenien- 
do toda la línea de la industria con detalles del material, 
su peso, tamaño y resistencia; aplicaciones diversas, etc. 


arquitecturQ 


AZ 


“Entramado metálico “Diamond Rib' y de malla rom- 
boidal “Key Lath”. — 12 páginas de 20 x 27. 


MOSAICOS Y REVESTIMIENTOS NACIONALES 


Cattaneo Carlos. — Maipú 662. — 
Catálogo ilustrado con los productos de la fábrica, en- 


de estos pilotes fundidos in-situ y apisonados automá- 
ticamente. — Trata de los pilotes fundidos antes de 
hincar; de los pilotes fundidos in-situ, sin vaina; con- 
tiene una tabla de resistencia y penetración por golpe, 
12 pág. de 20,5 x 26,5, 


tre los cuales se cuentan mosaicos para veredas y zZÓ- PINTURAS.— 

calos de cemento comprimido, de mármoles reconsti- Aluminium (IV) Limited. — Av. R. S. Peña 567. 
tuídos, revestimientos de baño, mayólicas y mosaicos “Pintura de aluminio; su uso general” 45 páginas de 
extranjeros, etc. 13,5 x 21,5 (en inglés). 


Moltrasio Victorio. — Delgado 665. — 
Catálogo completo en colores con todos los tipos de su 
fabricación. — 28 páginas de 22,5 x 12,5, 


“Pintura de aluminio; un paso adelante en el arte de 

pintar industrial”. Describg sus usos generales. 23 pá- 

ginas de 13.5 x 20.5. 7 

“Manual de la pintura de aluminio; cómo preparar y 

aplicar la pintura de aluminio”. 16 páginas de 10 x 17. 
Benn Pott y Cía. — Corrientes 980. — 


MOSQUITEROS DE ALAMBRE.— 


Ingouville y Cía, — Chacabuco 271. — “Instrucciones para el uso de Sunflex, la pintura mi- 
*“Rolscreen, cortina mosquitero ideal para ventana, de lagrosa'”. 4 páginas de 14.5 x 21.5. 
metal inoxidable”. — 6 páginas de 19 x 28 mostrando 


“Los garages blancos resuelven el _problema - Sunflex 


ventajas y detalles de colocación. hace la luz dos veces más fuerte”. — 8 páginas de 


“Rolscreen””, cortina mosquitero, ideal para ventanas, 8,5 x 16. 
de metal inoxidable. — 4 páginas de 19 x 28. Casa Ceresita. — Azopardo 920. — 
MOTORES “Pintura Ceresa, especial para techos de zinc”. — 4 


páginas de 11 x 14,5. 
“Pintura contra el calor, Nievesita”. — 4 páginas de 
11 x 14,5. Contiene las instrucciones para usarla. 


Coppini Francisco J. — Bmé. Mitre 1015. — 


Motores Marelli, S. A. — Callao 353. 
“Motores asínecronos trifásicos MA”. — Menciona ti- 
pos, tensión, potencia, revoluciones, peso. Al final al- 


gunas consideraciones generales. — 12 pág. de 12 x 15. “Pintura Grafisol”. — Pinturas a base de grafito, in- 
“Alternadores trifásicos, 50 períodos”, — Detalles pro- e PA preservar hierros y acero. — 4 páginas 
lijos de todos los tipos y algunas consideraciones ge- a EA 

nerales sobre construcción y funcionamiento. — 16 pá-— Johns Manville Botey Ltda. — Alsina 743. — 


ginas de 12 x 15. “Sherwin-Williams Flat Tone”. — Este folleto trata 


“Generadores para corriente continua”. — 8 páginas de la pintura definida como +eun,, pintura mate interior, 
de 12 x 15. lavable y sanitaria”. — Descripción y muestrario de co- 
“Motores para corriente alternada trifásica”. — 12 pá- lores. — 12 páginas de 9,5 x 20. 
ginas de » x 15. “Acabado concreto Sherwin Williams”. — Descripción 
“Pequeñas máquinas eléctricas; motores, generadores, del material e indicaciones para su aplicación. Reco- 
convertidores”. — 16 páginas de 12 x 15. mendado como un “acabado bellísimo y resistente para 
casas de estuco y concreto”. — 12 páginas de 9,5 x 20. 
“Productos de Sherwin Williams”. — Catálogo de 17 
MUEBLES PLEGADIZOS. páginas de 15 x 23, con detalles de pinturas para pare- 
Dodds, George A. — Gral. Hornos 82 des, acabado inate para paredes, especial para proteger 
“Camas plegadizas Murphy” — Folleto de 8 páginas de y conservar superficies de acero, hierro galvanizado, 


9,5 x18: 


Wiener N, J. — Cangallo 1818. — 


Una hoja suelta de 23 x 31 describiendo muebles ple- 
gadizos que se ocultan en las paredes. 

“Dónde colocamos el teléfono?” Prospecto de 4 páginas 
de 11 x 14 describiendo un mueble cuya parte superior 
lleva un receptáculo para el teléfono y en la inferior un 
asiento plegadizo. 


PAVIMENTOS. 


Cía. Argentina de Cemento Portland. — Reconquista 46. 


“Los pavimentos de hormigón. Pliego de condiciones”. 
Pavimento en la ciudad de Lobería. Pliego completo 
de condiciones. Prospecto de 25 páginas de 15,5 x 22,5, 
más 13 planos con todos los detalles. 
“Pavimentos de hormigón. El pavimento que se costea 
por sí mismo”. — 18 páginas de 15,5 x 22. 
“El costo y la técnica de la apertura y reparación de 
pavimentos de hormigón”. 4 páginas de 21.5 x 30. 
“Por todo el mundo hay calles y carreteras de hormi- 
gón”. — Prospecto de 4 páginas de 22 x 27,5. 
or y después”. — Prospecto de 4 páginas de 22 
Xx $e. 
“Pavimentos de hormigón; especificaciones y pliego de 
condiciones”. Pliegos de condiciones de los municipios 
de Avellaneda, Lobería, Nueve de Julio, Pehuajó Vi- 
cente López y Montevideo; 72 páginas de 15,5 x 22,5.” 
“Manual del Inspector de la Construcción de Pavimen- 
tos de hormigón” — 24 páginas de 15 x 22.5. 
“La construcción de pisos modernos en los establos 
para vacas lecheras” — 4 páginas de 22 x 30. 
“Ensayo de resistencia del pavimento de hormigón más 
eptieno de los Estados Unidos” — Una hoja suelta de 
Xx B 


Loma Negra S. A. — Moreno 970— 


“Las Ciudades que miran su futuro, eligen pavimentos de 
hormigón” — Catálogo de 36 páginas 25 x 151% cm. con una 
información amplia sobre pavimentos de hormigón. 


Shell Mex Argentina Ltda. — Reconquista 46. — 


“Construcción moderna de pavimentos para calles y ca- 
rreteras”. El uso del bitumen '“Mexphalte” en las mis- 
mas. Ensayos del bitumen; tipos corrientes de mezclas 
para pavimentos; método adoptado para obtener pro- 
porciones científicas de los materiales; relleno mineral; 
macadam asfáltico, etc., etc. 47 pág. de 18 x 24. 
“Hormigón asfáltico base negra”. Descripción, opinio- 
nes y estadísticas, especificaciones, preparación y com- 
posición de la mezcla, construcción, etc. Interesante fo- 
«lMeto de 20 páginas de 18 x 25. 


PILOTAJES 


Westley, Williams y Cía. — Sarmiento 643. 
“Pilotes “Vibro'” de hormigón”. — Folleto que trata 


etc.; para intemperie, especial para chapa canaleta; es- 
malte para muebles, barnices; pinturas para carpinteros 
y muebleros; removedor de pintura, etc,, etc. 
e ia Opex, sistema piroxilina”. — 11 páginas de 
x y 
“Manual de especificaciones para pintura de obra”. — 
Pequeña publicación de 7 páginas con especificaciones 
para fachadas y paredes medianeras, puertas y venta- 
nas de madera y hierro, cortinas de enrollar de made- 
ra y metal; techos de hierro galvanizado; construccio- 
nes metálicas; cielorrasos y paredes con endufdo, etc. 
Medusa Portland Cement Company. — Reconquista 46. 
“Pintura Medusa para cemento”. Es descripto como 
una pintura impermeable para superficies de concreto 
y mampostería. Frospecto de seis páginas de 8.5 x 16 
indicando cómo se prepara la superficie, la manera de 
mezclarla y aplicarla e incluyendo una tabla de colores 
(en inglés). 


Peabody y Cía. Henry W. — Avda. de Mayo 1370, — 
“Dulux el acabado prodigioso”. 4 páginas de 14.5x22.5. 
“Fifty-Fifty, blanco en pasta para preparación de pin- 
tura para obras, exento de plomo”. 4 páginas de 12x20. 
“Boletines Du Pont N?* 8, 9, 10, 11, 12 y 14 detallando 
el uso de Duco para el lustrado de muebles, carpinte- 
ría, etc.”. 

“El acabado Duco Du Pont, su uso y aplicación en 
las industrias”. — 32 páginas de 15 x 23. 
“Duco Du Pont para automóviles, ferrocarriles, mue- 


pi A Dc de otros objetos”, — 27 páginas de 
x 19,5. 
“Pinturas y barnices Du Pont; suplemento N+ 2 de la 
lista preliminar de pinturas y barnices”. — 8 páginas 
de 14,5 x 22. 
The Walpamur Co. Ltd. — Córdoba 1315. 
“*Muestrario de colores para el arquitecto”. — Registro 


de 60 colores. 


“El acabado mate modelo reconocido para decoraciones 
interiores y exteriores”. — Tabla de colores. 


PISOS.— 


Cork Insulation Co. Ltda. — Bmé, Mitre 430— 
“Piso de “parquet” de corcho Eldorado”. Folleto de 8 páginas 
de 27 x. 20 cm., ilustrado con numerosas láminas en Colores, 
en el que describe las características de este producto. 

Grant 4 Co. Ltd., Percy. Reconquista 314 
Pisos de goma Spencer Moulton. — Catálogo 


conte- 


niendo diseños y surtido de colores con ilustraciones 
de color natural, 15 hojas de 25 x 30,5. 
Hagberg y Cía. — San Martín 66. 
“Glasbeton (sistema Keppler)”. — 9 páginas de 32 x 12 
describiendo estos enrejados de cemento armado y iaa: 
págl- 


“Enrejados Luxfer de cristal y cemento”. — 8 
nas de 20 x 14. 
Johns Manville Boley Ltda. — Alsina 743. — 
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15 x 22,5. 
Svanholm y Cía. S. en C. — Nazca 4635. 


QUEMADORES DE PETROLEO.— 
M. E. Blier. — Florida 229. 


ra calefacción central”. 15 páginas de 15 x 23. 
facsimilares de clientes satisfechos (en inglés). 


glés). 
que es y cómo trabaja”. — 


páginas de 20 x 27,5 (en inglés). 


“Piso industrial”. — Un prospecto de 4 páginas de 


“Parquet-baldosa standard”. 38 páginas de 14 x 9. 


“Quiet May, quemadores automáticos de petróleo. pa- 


“Calentando las iglesias con Quiet May”. — 32 págs. 
de 26,5 x 34, conteniendo principalmente certificados 


“Calentando las escuelas con Quiet May”. — 24 págs. 
de 26,5 x 34 — Cartas-certificados de clientes (en in- 


“El quemador de petróleo automático Quiet May; lo 
Muestra las partes del mis- 
mo, indica dónde se instala, cómo funciona, ete. — 31 


las ventajas de os refrigeradores Westinghouse. — 16 
páginas de 9,5 x 15. 

Ditlevsen y Cía. Ltda. — Cochabamba 54. — 
“Heladeras eléctricas “Ditco”. — 12 páginas de 12 x 23,5, 
ilustrando varios modelos. 

Electrolux, S. A. — Florida 471. — 
“Un triunfo más del Electrolux”. — páginas de 10 x 20. 
“Refrigerador Electrolux”. — 19 páginas de 13 x 18, 
describiendo su construcción, su modo de funcionar y 
sus ventajas. 


“Electrolux, armarios frigoríficos de tamaño pequeño” 
-- 11 páginas de 12,5 x 17,5, mostrando diversos modelos. 
“Presentando la nueva refrigeración Electrolux, la ma- 
ravilla del siglo”, — 8 páginas de 13,5 x 20. 


a lá Vd. sus alimentos?” — 4 páginas de 
,5 x 23. 
“Frío sin motor”. — 10 páginas de 20 x 29 que hablan 


de “Las llamas que congelan; aunque no lo compre es- 

túdielo; sirva su mesa con alimentos frescos, etc.” 
General Electric S. A. — Victoria: 618. 

“Refrigerador General Electric”, — 6 páginas de 20 x 

27,5 explicando las ventajas del refrigerador eléctrico 

y en particular, de la marca “General Electric”. 

“Equipos frigoríficos comerciales”. — 6 páginas de 

20,5 x 27,5. 

“Máquinas Audiffren para hacer hielo, refrigerar cá- 

maras y enfriar líquidos”. — 4 páginas de 20,5 x 27,5. 
Pratt y Cía. — Florida 333. 

“Para los usos caseros y comerciales”. — 28 páginas de 

10 x 23, describiendo distintos modelos del “Frigidaire”. 

“Más frío que el hielo”. — 6 páginas de 9 x 15. 

“Más de 350.000 en uso”. — 6 páginas de Y x 15, sobre 

el “Frigidaire”. 

“Frigidaire”, el refrigerador eléctrico para el hogar”. 

3 páginas de 15 x 23, describiendo los modelos y sus 

ventajas. 

“Frigidaire”. — 16 páginas de 21,5 x 28 (en inglés). 

“Recetas Frigidaire”. — 8 páginas de 145 x 21 con 

algunas recetas de postres. . 

“He aquí lo que Frigidaire hará por Vd.”. — 23 páginas 

de 19 x 24. Contiene recetas útiles, certificados de com- 

pradores, etc. ; ; 


Thyssen-Lametal.—Moreno 970, 
“Accesorios para amoniaco'. — Válvulas, bridas, «a- 
fios. — 4 páginas de 22 x 28, 


“La mano de obra en el Quiet May”. — Muestra la 
superioridad de la bomba empleada; señala la preci- 
sión de todo su mecanismo, que hace necesario el uso 
del microscopio para determinar el tamaño del orificio 
del atomizador y la excelencia de la mano de obra en 
todo el proceso de su fabricación y montaje. — 12 pá- 
ginas de 15 x 23 (en inglés). 

“Un manual de información para arquitectos sobre el 
Quiet May”. — Informa sobre la compañía, sus pro- 
ductos y trae una tabla con la planilla de capacidades 
de los diferentes tipos. — 8 págs. de 23,5 x 28 (en 


Tomás y Cía. — Bmé, Mitre 1976. : 
*“Kelvinator”. La ra eléctrica perfecta”. — 
8 páginas de 15 x 
refrigeración eléctrica. 
“Donde hay un “Kelvinator” desaparecen los problemas 
de la refrigeración”. — 8 páginas de 22,5 x 29 mostran- 
do los diversos modelos y su construcción. 


“La construcción hermética del “Kelvinator”. — 4 pá- 
ginas de 22 x 30. 


RELOJES ELECTRICOS SINCRONICOS. 


3, describiendo las ventajas de la 


inglés). 


págs. de 21,5 x 28 (en inglés). 
Peabody y Cía. Henry W. — Bolívar 1650. 


de 21.5 x 23 (en inglés). 


Folleto de 10 x 23 (en inglés). 


y como Vd. la desearía” (en inglés). 


tral” 
por 27. 


Oil-O-Matic. 


— 12 páginas de 13.5 x 20. 


RADIO.— 
Cía. Westinghouse Electric. — Avda. de Mayo 1035. 


racterísticas. 


al escribir a los anunciantes sírvase mencionar 
nuestra arquitectura 


“Mayores beneficios de edificios comerciales”. — 8 


*“*“Nuevos hechos sobre calefacción a petróleo que inte- 
resan a arquitectos e ingenieros”. Habla de las aplica- 
ciones de la calefacción automática, del grado de los 
combustibles, de la forma de instalar los quemadores 
Oil-O-Matic, de la manera cómo operan, etc. 36 páginas 


““El_manual del arquitecto de calefacción a petróleo'” 
— Prospecto de 32 páginas de 21,5 x 28. Muestra las 
ventajas de los quemadores de petróleo sobre los de le- 
ña, carbón, etc., sobre todo cuando, como en este caso, 
se trata de aparatos automáticos que mantienen una 
temperatura fija dentro de estrechos límites (en inglés). 
“Descripción e instrucciones sobre el modelo “J”. 


“La calefacción de petróleo en su apogeo”. — Prospecto 
de 15 páginas de 15,5 x 23, que comienza: “La calefac- 
ción de petróleo como la disfrutan ochenta mil hogares 


“Quemador automático de petróleo para calefacción cen- 
— Publicación descriptiva de 4 páginas de 19,5 


Y “Oil-O-Matic” en el hogar”. 4 páginas de 19,5 
“Qil-O-Matic, quemador automático de petróleo”, — 12 
páginas de 12 x 22,5 conteniendo las ventajas de su 
uso, tipos de instalaciones, encendido, etc. Además una 
lista de grandes casas que en Buenos Aires tienen el 


*'Oil-O-Matic'”, el quemador perfecto y automático. 


“Los receptores de ayer, de hoy y de mañana”. Folleto de 
20 páginas de 16% x 12 con los ditsintos modelos y sus ca- 


REFRIGERACION.— 
Cía. Westinghouse Electric. — Avda. de Mayo 1035. 
“La salud de la familia”. — Folleto en que se explican 


Cía. Westinghouse Electric. — Avda. de Mayo 1035. 
Relojes sincrónicos “Westtinghouse - New Haven”, diversos 
modelos, 4 páginas 17 x 12 1%, del manual “Aparatos eléctriz 
cos Westinghouse para el Hogar”. 


SANITARIOS.— 
3attaneo Carlos. — Maipú 662. — 
“Accesorios para cuartos de baño”. — Catálogo de 8 


páginas de 16 x 23 con Jaboneras, etc. de embutir; es- 
pejos, toalleros y en general todos los accesorios. 
“Accesorios Twyfords para hospitales”, 44 páginas de 
19 x 22 (en inglés). 

“Accesorios sanitarios de Twyfords”. 3 páginas de 19x22, 
“Catálogo de los artefactos sanitarios Twyfords”. Pu- 
blicación de 310 páginas de 19 x 22. Comprende numero- 
sos modelos de lavatorios, lavatorios de mármol, piletas 
de lavar, fuentes de pared, inodoros, espejos, urinales, 
y otros accesorios (en inglés). 

“Loza sanitaria Vitromant de Twyfords; catálogo A” 
Es un catálogo de artefactos sin los accesorios metáli- 
cos (llaves, canillas, sopapas, etc.). 94 páginas de 19x22 
(en inglés). 

Gibelli y Cía., E. G. — Méjico 3241. — 

“Especialidad en artículos para cloacas domiciliarias”. 
28 páginas de 27.5 x 18.5, 

Hasenclever y Cía. Belgrano 673.— 

Catálogo completo de artefactos sanitarios incluyendo 
bañaderas, lavabos, inodoros, válvulas, piletas, lluvia y 
accesorios. — 107 páginas de 24 x 23.— 

Heinlein y Cía. — Ada. R. Saenz Peña 636, — 
“Artefactos sanitarios”. — 73 páginas de 29 x 20. In- 
cluye bañaderas, mezcladores, juegos de llaves especia- 
les, lluvias, lavatorios, piletas, fuentes de beber, bidets, 

Ortelli Hnos. y Cía. — J. E. Uriburu 370. E 
Catálogo general de artefactos sanitarios compren- 
diendo bañaderas, lavatorios, lluvias, inodoros, rejillas, 
etc — 144 páginas de 22 x 29. : 

Radiatoren Handelmy, N. V. — Córdoba 817. — 
aaa Que su cuarto de baño debe ser en el pro- 
e iia una parte de la casa”. — 16 páginas de 

x , 
“Standard, artefactos sanitarios para el hogar”. — 56 
páginas de 13 x 19, 
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“Artefactos sanitarios Standard para ferrocarriles” — 
16 páginas de 15 x 23 (en inglés). 

““La pileta lavaplatos Standard”.— 16 páginas de 8 x 
15 (en inglés). 

“Asiento de inodoro Church para: mejores cuartos de 
baño”. — 23 páginas de 8.5 x 16.5. 

Artefactos sanitarios Standard. — Folleto de 16 páginas 
de 8 x 15 en que.se indican los colores en que se.pue- 
den obtener estos artefactos. 


Sánchez, Lagos y de la Torre. — Córdoba 744. — 

“*¡Oh, qué hermoso armario!” — Folleto de 16 páginas 

de 9 x 17 describiendo los armarios Morton de acero 

para baño. 

alleres Metalúrgicos San Martín. — San Martín 241 
“¿Artículos sanitarios de hierro fundido esmaltado”. 
— Incluye lavatorios de pedestal y pared, bebede- 
deros, bañaderas, inodoros y accesorios con una ta- 
bla indicando todas las medidas en que se fabri- 
can. — 36 págs. de 22,5 x 28,5, 

Wiener N. J. — Cangallo 1818. — 

“Los accesorios Royal de lujo y otros para cuartos de 

baño'?. Describe toda clase de accesorios para embutir. 

20 páginas de 21.5 x 28 (en inglés). 

“Accesorios Fairfacts de porcelana para cuarto de 

baño”, 4 páginas de 21.5 x 28. Lastres valvulas“ Sloan“* 

hoja suelta 23.5 x 32.5 describiendo estas válvulas para 

cuarto de baño. 

“Un buen equipo para cuarto de baño”. — 3 páginas de 

8,5 x 16 describiendo la válvula Sloan *“*Royal” como la 

única válvula automática para las construcciones donde 

se requiera lo. mejor. 


“La válvula Sloan “Royal”. — 32 páginas de 9 x 15,5 
(en inglés). 
“Válvulas “Gem”. — 16 páginas de 9 x 15,5 (en inglés). 


Son descriptas como indicadas para edificios donde se 
colocan inodoros tipo “silencioso” o ““Pescadas” y cuan- 
do el precio es un factor, 

“La válvula Sloan “Marine”. —.28 páginas de 9 x 15,5 
describiéndola como la válvula para edificios de primer 
orden, especialmente cuando el agua es sucia o arenosa, 
“La nueva válvula Sloan “Gem”. — 4 páginas de 11 x 15. 
“Accesorios para cuartos de baño”, — 16 páginas de 
8,5 x 16 describiendo toda clase de accesorios. 
“Asiento de Whale-bone-ite, de celuloide y de madera”. 
— 25 páginas de 22 x 29,5. Todo un nuevo renglón en 
la industria. 

“Asientos Brunswick”, — 3 páginas de: 3,5 x 20,5 des- 
cribiendo estos asientos de inodoro. 

“Algo interesante sobre asientos Brunswicr”, — 4 pá- 
ginas de 22 x 30 

“Combinación Nibco”. — Dispositivo para reemplazar 
las varias canillas que se emplean hoy en los cuartos 
de baño para obtener agua fría y caliente en la ba- 
ñadera y en la ducha. 


TABIQUES.— 


Cía. Lelac Materiales de Construcción. — La Rural 153. 
Lignocemento Lelac. — 6 páginas de 12 x 14. 
Iingouville y Cía. — Chacabuco 271. — 
“Heraklith, material ideal para construcciones”. — 3 
páginas de 22 x 23 ñ 


TAPAGOTERAS Y RENUEVATECHOS.— 


Casa Ceresita. — Azopardo 920. 
“Techado Novo-Tex”. — Una hoja suelta de 22 x 26, 
explicando su utilidad y la forma; de aplicarlo. 
Drysdale y Cía. Ltda. Juan y José. — Perú 467. — 
“Renuevatecho y tapagoteras “Guanaco”, — Una hoja 
suelta de- 21 x 29. ; 
Glasta € Cía. L. J. — Moreno 950. 
“«Paratect, cemento de amianto para techos y aislacio- 
nes”. — 4 páginas de 16 x 22, 


TECHADOS.— 


Jonhs Manville Boley Ltd. — Alsina 743. 
“Techados en rollos Pilot y Planet”. — 4 páginas de 
14,5 x 22,5. 
“Especificaciones de los techados Built-up de amianto”. 
— Techados invulnerables a los ataques atmosféricos. — 
4 páginas de 14 x 22. 
“Transite'”, el techado eterno”. — 4 páginas de 15 x 23 
Chapas acanaladas de amianto “Mollith”. Característi- 
cas, forma de colocación. 4 páginas de 14,5 x 22,5. 


Cía. Comercial Kreglinger y Van Peborgh (S. A.) Can- 
gallo 380, 
Chapas acanaladas Eternit de cemento-amianto. — 32 
páginas de 20 x 27 con la descripción de este material y 
una nómina de los grandes edificios en que se lo ha 
empleado en el país. 

Shell-Mex, Argentina Ltda. — Reconquista 46. — 
*“Filintkote”. Techados en rollos. Techados armados. 
Muestrario con precios. 


“La Emulsión Flintkote para impermeabilizar techos, 
terrazas, canaletas, etc.”. Un volante de 24 x 24, 
“La Emulsión de asfalto Flintkote”. Aplicable en frío. 
Especificaciones sobre su aplicación, en un folleto de 
24 x 24 de 12 páginas. 


TELEFONOS] 
Cía. Unión Telefónica. — Defensa 143. 
“Instalaciones automáticas privadas”. — Catálogo de 


12 páginas conteniendo: El teléfono automático en las 
pequeñas instalaciones privadas; conmutadores hasta 
de 100 líneas, etc. 


VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE. 


Cía. Westinghouse Electric. — Avda. de Mayo 1035. 
Ventiladores de techo, mesa y pared, Westinghouse. Los dis- 
tintos modelos con sus características en 5 páginas de 
17 x 121% del manual “Aparatos. eléctricos Westinghouse 
para el Hogar”. ñ 
“Extractores de aire Westinghouse”. Enseña todos los mode- 
los y sus características. 4 páginas 27 Y x 21. 


General Electric S. A. — Victoria 618. 
“Clima artificial creado por el sistema Carrier”. — 23 
páginas de 15,5 x 23,5 describiendo este sistema de acon- 
dicionamiento de aire, que se está generalizando en las 
salas de espectáculos. 


“Aspiradores de aire Ventura”. — 4 páginas de 21,5 x 
27,5 (en inglés). 
“Aspiradores de aire Sirocco”. — 4 páginas de 21,5 x 


27,5 (en inglés). 

Motores Marelli, S. A. — Callao 353. 
“Electro ventiladores centrífugos serie Lamiera”. — 
Contiene todos los datos de funcionamiento y algunas 
consideraciones generales. — 12 páginas de 12 x 15. 
“Electroventiladores centrífguso serie IB”. — Contiene 
Aplicaciones, Construcción, Disposiciones constructivas 
y todos los datos de funcionamiento. — 16 páginas de 
12 x 15 (en italiano). 


“Electroventiladores centrífugos serie “Fucina”. — 12 
páginas de 12 x 15. 


“Electroventiladores serie Marina”. — 8 pág. de 12x15. 
“Electroventiladores helicoidales y aspiradores para ga- 
ses”. — 8 páginas de 12 x 15. 

“Electroventiladores centrífugo serie Chalumeaux'”. — 
8 páginas de 12 x 15 (en italiano). 


Simón y Cía. Félix — Garay 137. 

“Instalaciones de aspiración de polvos, limaduras, víru- 
tas y aserrín, fibras y granos. Aspiración y destrucción 
de gases nocivos, humo, vaho, tufo ácido, humedad etc. 
—4 páginas de 30 x 23. 

“Instalaciones de ventilación, renovación y limpieza 
> calefacción y refrigeración. — 4 páginas 
e x 23. 


The Armco International Corporation. — Av, de Mayo 760 
“El Evangelio del aire puro”. — 40 páginas de 21,5 x 
28, conteniendo la descripción de ventiladores industria- 
les rotativos sobre cojinetes a bolillas. Hay datos muy 
interesantes relacionados con los problemas de ventila- 
ción en general. 


VIDRIOS Y CRISTALES.— 


Pilkington Brothers Ltd. — Méjico 1675, — 
“Vidrios catedral”. — Un hermoso prospecto de: 31 pá- 
ginas de 19 x 32 ilustrado en colores, describiendo el 
uso de los vidrios catedral. 
“Ventanas saludables”. — 24 páginas de 11 x 19 descri- 
biendo las propiedades del vidrio “Vita”, que deja pasar 
los rayos ultravioletas (en inglés). 
“Luz sin vitalidad”, — 4 páginas de 19 x 25,5 con datos 
diversos sobre los vidrios “Vita”. 
“El rayo salutífero””. — 4 páginas de 19 x 25,5, dando 
datos técnicos sobre los rayos ultravioletas. 
“La salud en la arquitectura”. — 4 páginas de 19 x 25,5 
pasais las ventajas que hay en usar los vidrios 
“Vita”. 
“Ta salud a través de sus ventanas”. — 8 páginas de 
14 x 21. 


“Vidrios “Vita”. — Informe del Dr. Teófilo Isnardi, so- 
bre las propiedades transmisoras del vidrio Vita y otras 
clases de vidrio. — 4 páginas de 26 x 37: 

“Se necesitan miles de vidrios “Vita”. — 4 páginas de 
ces Xx ad indicando su utilización en escuelas, hospita- 
es, etc. 


ZINGUERIA 


De Breitbach, José G. — Carlos Pellegrini 646. 
Catálogo de ornamentos de zinc de toda clase. 103 pá- 
ginas de 13 x 18, 


TALLERES GHÁF/cOS 
G. TAUBERÍ| a Cía. 
VIAMONTE 148d "paAs, 7 
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Miles de cocinas eléctricas instaladas en Jos edificios más grandes y 
modernos de esta Capital y miles de cartas recibidas atestiguan la eco- 
nomía y la plena satisfacción que reporta su uso. 


Si Vd. construye una casa no olvide que sin cocina eléctrica no será 


moderna. z 


Si Vd. quiere alquilar sus departamentos con mayor facilidad instale 
en ellos cocinas eléctricas. 


» 


Si Vd. quiere gastar menos substituya su cocina actual por una cocina 


eléctrica y comprobará que es la más económica a la tarifa que ofrece la 


[COMPAÑIA JTALO-ARGENTINA DE JLECTRICIDAD 


